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PREFACE 



This Parts Calalog conlains listings of parts used in the LBP-8 mark IV , the 

envelope feeder, and the paper feeder, and expansion ROM board. Diagrams are 

provided with the listings lo aid the service technician in clearly identifying the 
item to he orderd. 

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information per- 
taining to each item. Be sure to include in the Paris Request the lull item 
description, the item part number, and the quantity. The parts catalog may be 
revised if there is significant product modification. For minor product 
modiFiciilions, a Service Infomation Bulletin will be issued. 

Canon Inc. 

Printer Products Quality Advancement Div. 
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Revision of the Catalog Parts for LBP-8 mark IV 

Because of the many changes and corrections, the LBP-8 mark IV Parts Catalog has been completely 
revised. 

Please discard the old Parts Catalog. 
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HOW TO USE PARTS LISTS 



Assembly Location Diagrams. These diagrams show 
the locations of major assemblies of the machine. Their 
names are identified in rectangular boxes. Below each box 
is the number of the Figure which shows an exploded view 
of the assembly. 



(6) Serial Number/Remarks. When there are differ- 
ences in the specifications of power supply voltage, 
frequency, etc., the differences are described in words or 
indicated by one two or three letters in front of the serial 
number. 



Finding a Parts Number. Refer to the Assembly 
Location Diagrams and find the Figure Number of the 
assembly of interest. Tum to the page(s), locate the part on 
the exploded view, and find its Key Number. Refer to the 
Parts List on the page facing the exploded view and find 
the Key Number, Part Number and quantity required for 
your type of machine. 

Note ; While looking for a Part Number, pay particular 
attention to the voltage listed in the SERIAL 
NUMBER/REMARKS column to ensure that the 
Part Number selected is for your type of machine. 
Immediate shipping or action regarding the part 
depends on using its correct Part Number. 



(Example) 

Serial number ABC 0OQ01 

^ — This is the descriptive 
indicator. 

If a model modified and a part is no longer interchangeable, 
the serial number of machines for which the part can be 
used is shown in this column. If there is no indication the 
part can be used with all models. 

Numerical Index. There is a Numerical Index at the 
end of this catalog; it lists in numerical order every Part 
Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index 
contains the following columns and information. 



Parts List pages. The Parts List pages contain the 
following columns and information. 



(1) Figure and Key Number column. The first column 
shows the Figure Number of the illustration corresponding 
to the Parts List, and the Key Number that identifies the 
part on the illustration. 

(2) Part Number. The second column shows the Part 
Number for the part. This Number must be used when 
ordering replacement parts or assemblies described in the 
description column do not have a Part Number and are not 
stocked. 



(1) Part Number. The first column shows the Part 
Number. 

(2) Figure and Key Number column. The second 
column lists the Figure and Key Number for each 
occurrence of the part in the illustrations. 



Note : The last three digits (suffix) of the Parts Number 
are called the Revision Number. The Revision 
Number is changed if the part is modified. 
Information regarding such changes will be pro- 
vided by Service Information Bulletins. These 
Bulletins should be read carefully. 

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but 
are not stock items, They are produced on a special-order 
basis. 

(4) Quantity column. The quantity shown in this 
column is the number of parts used in the figure. However, 
the quantity listed for an assembly indicates the number of 
that assembly per machine.The letters in this column 
indicate that the quantity of a part is not specified, allowing 
the use of the number of parts needed for assembly and that 
the quantity cannot be mentioned clearly. 

(5) Description column. The Description column lists 
the description that should be used when ordering the part. 
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Cin IDC A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM^) 



ffiftiEXBi ( 2 / 2 ; 



PAPER DELIVERY ASS'Y 



C93T) <S31A5 C93TB> 

DC CONTROLLER PCB ASS'Y 

DC 3 y I- □ - 5 BBSS 



DELIVERY SENSOR ASS'Y 



<m> 




VIDEO CONTROLLER BOARD ASS'Y 

tr737 I-D-5BBSS 



MULTI-PURPOSE TRAY ASS'Y 

7;l-?ML l-u-fg 



(300) (3oT> 



(SB) 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


100 - 

1 
2 
3 

4 


NPN 

RB1 - 2921 - 040 
RB1 - 2922 - 040 
RB1 - 2924 - 000 
RB1 - 2931 - 000 




RF 


EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC, 

PANEL, RIGHT 

S=f EM- 
PANEL, LEFT 

tJ"J 7JA- 

PANEL, FRONT 

"71 fl/f- 
TRAY, B 

x+)-> hl/-l" (B) 




5 

5A 

5B 

5C 

6 


RF5 - 0559 - 030 
RB1 - 2354 - 000 
RB1 - 2932 - 020 
RS5 -2219-000 
RG5 - 0643 - 040 






COVER, DELIVERY 

>\<v tin- 

HINGE 
LATCH 
SPRING, COMPRESSION 

TV'jzi'y a'* 

CONTROL PANEL ASS'Y 




6A 
6B 
6C 
6D 

7 


RB1 - 3574 - 000 
RB1 - 2965 - 000 
RH6 - 0047 - 030 
XA9 - 0591 - 000 
XA9 - 0253 - 000 




2 
3 


SPRING, LEAF 

O A* 

COVER, FONT 

PANEL, CONTROL 

SCREW, M3X8 

SCREW, WWASHER, M3X8 
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FIGURE 101 ™™«sy 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


A 
N 
K 


0/ 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


101 - 

1 

1A 

2 

3 


NPN 

RF5 - 0558 - 000 
RB1 - 2939 - 000 
RB1 - 2920 - 000 
RB1 - 2323 - 000 




RF 
1 

1 
1 
2 


PRINTER UPPER ASS'Y 

COVER, UPPER 

■Si ilil- 

SPRING, LEAF, CLICK 

COVER, OPEN/CLOSE 

ARM, HINGE, 1 
bvy 7-i,(1) 




4 
5 
6 
7 
8 


RB1 - 2324 - 000 
RB1 - 2329 - 000 
RB1 -2314 - 000 
RB1 - 2260 - 000 
XA9 - 0253 - 000 




2 

1 
2 

1 
1 


PIN, HINGE 

tvy try 

ARM, HINGE, 2 

bvy 7-A(2) 

STOP, HINGE 

byy x t-w 

BRUSH, CLEANING 

{"j-^y^y 

SCREW, W/WASHER, M3X8 




9 


XA9 - 0663 - 000 




2 


SCREW, W/WASHER, M3X6 

-tffl'*-v+*y 
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FIGURE 102 



INTERNAL COMPONENTS 1 




S(J151 ' D^731) < J205 » 
' (J721 



20 




SEE FIGURE 320 
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FIGURE 

4 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


102 - 

1 


NPN 

RB1 - 2080 - 000 




RF 


INTERNAL COMPONENTS 1 

SHUTTER, LASER 

V-W'J^VH 4 5 




2 


RB1 -2100 -030 






GUIDE, CARTRIDGE, LEFT 
73- l<)VV1U K(b?'J) 




3 


RB1 - 2101 - 020 






GUIDE, CARTRIDGE, RIGHT 

73 - HJyy 73V K(S¥) 




4 


RB1 -2105 -030 






SUPPORT, CARTRIDGE 




5 


RB1 -2106-000 






PLATE, GROUNDING 

7-7 nv 




6 


RB1 - 2927 - 000 






GUIDE, CASSETTE, LEFT 
73fey h tf-f K(t^U) 




7 


RB1 -2111 - 030 






ARM, SHUTTER 

VW5 7-U 




a 


RB1 -2114-000 




5 


FOOT 




9 


RS5 -2218 - 000 






SPRING, COMPRESSION 
7VVn.O A* 




10 


RB1 -2122 - 000 






SPRING, TORSION 

*yj a* 




11 


RB1 - 2123 - 000 






SPRING, TORSION 




12 


RB1 - 2966 - 000 






SPRING, SWITCH 




13 


RF5 - 0556 - 000 






GUIDE, CASSETTE, RIGHT 

73ty h73V MS*) 




14 


RF5 - 0365 - 000 






PLATE, PRESSURE, CRG, LEFT 

73- WW ftyvn-j CcW) 




15 


RF5 - 0366 - 000 






PLATE, PRESSURE, CRG, RIGHT 

73- MJ'yy*7WV(i*) 




16 


RS5 -2170 - 000 






SPRING, TENSION 

tWU A* 




17 


RG5 - 0449 - 030 






USER/SCANNER ASS'Y 




18 


RG5 - 0520 - 000 






DC CONT./SCANNER CABLE 


J151.J205.J731 


19 


RG5 - 0556 - 000 






DC CONT./LASER CABLE 
DCHV/U— tfv^tv 


J206, J721 


20 


XA9 - 0253 - 000 






SCREW, W/WASHER, M3X8 




21 


XA9 - 0267 - 000 






SCREW, TP, M3X6 
TP*y 




22 


XA9 - 0639 - 000 




4 


SCREW, W/SPRING WASHER, M3X14 




23 


XA9 - 0591 - 000 




3 


SCREW, M3X8 
P£-f h %V 




24 


XA9 - 0592 - 000 




2 


SCREW, M4X6 

p$-< h^y 




25 


XZ9 - 0379 - 000 




1 


LATCH 




26 


RB1 -2125 -020 




1 


HOLDER, LATCH 




27 


RS5 - 2170 - 000 




1 


SPRING, TENSION 

bwj a'* 
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FIGURE 103 



INTERNAL COMPONENTS 2 
*tt*«l*lW (2) 




(J 134 



SEE FIGURE 260 



1 03-1 COPYRIGHT © 1996 CANON INC. 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


K 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


103 - 

1 
2 
3 
4 


NPN 

RB1 -2112-000 

RB1 -2113 - 000 
RB1 - 2350 - 000 
RB1 -2352 -000 




RF 
1 

1 
1 
1 


INTERNAL COMPONENTS 2 

*7?-l'*7J^+^7"(2) 

DUCT, 1 

^7 I- (1) 
DUCT, 2 
90 h (2) 
COVER, FAN 
77V #/?- 
ROD, SWITCH 




5 
6 

7 


RF5 - 0470 - 020 
RH2 -5015 -050 
RH2 - 5074 - 020 
RH2-5116 -000 
XA9 - 0253 - 000 




1 
1 

1 
1 
1 


HOLDER, PCB 
PCB/Wby 
POWER CORD 

CORD, POWER 

xVv'y 3- K 

POWER CORD 

"ryfy a- k 

SCREW, W/WASHER, M3X8 


220 - 240V UK 

115V 

220 - 240V 


8 
9 
10 
11 
12 


RH7 - 1144 - 000 
RH7 - 1152-000 
XA9 - 0585 - 000 
RG5 - 0538 - 000 
RG5 - 0531 - 000 




1 
1 
4 
1 
1 


FAN 

yyy^.-'p 

MOTOR, DC5.8W 

SCREW, W/SPRING WASHER, M3X10 

MAIN MOTOR CABLE ASS'Y 
>-i"y =E-^ 77feV 7" 
POWER SUPPLY ASSY 

?vfv 7" 


J209 
J131 

J131, J211 

100 - 115V, J102 - J104 


13 
14 
15 
16 


RG5 - 0553 - 000 
RG5 - 0526 - 000 
FA9 - 1449 - 000 
XA9 - 0584 - 000 
XA9 - 0267 - 000 




1 
1 
2 
2 
2 


POWER SUPPLY ASS'Y 

rVifV 7" 

DC CONT./LOW - VOLTAGE 2 CABLE 

DC DVIf-f772 'JJfeV 

SCREW, TRUSS HEAD, W/WASHER 

SCREW, W/SPRING WASHER, M3X12 

y-n^v* *y 

SCREW, TP, M3X6 
TP*y 


220 - 240V, J1 02 - J104 
J104, J212 


17 
18 


RB1 -2968 - 000 
RG5 - 0522 - 000 




1 
1 


SPRING, SHIELD, 2 

DC CONT./DELIVERY SENSOR CABLE 

dc ny n\-(y tey-tf- y?tev 


J134, J208 
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FIGURE 104 £™^7 PONENTS3 




104-1 COPYRIGHT © 1996 CANON INC, CANON LBP-8 mark IV REV.2 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON] 



FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


k 

A 
N 
K 


0/ 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


104 - 

1 
2 
3 
4 


NPN 

RB1 - 2341 - 000 
RB1 - 2940 - 000 
RB1 - 2941 - 000 
RB1 - 2943 - 000 




RF 
1 
1 
1 
1 


INTERNAL COMPONENTS 3 

*>$'-!' +7J-C +-1-^(3) 

GUIDE, I/O, OPTION 
t7'y3y\l0 1U K 

PLATE, CONTROL PANEL 
GUIDE, FONT CARD 

y*y± ti- Ktf-r K 

PLATE, SHIELD 

'y-l\> K iVy 




5 
6 
7 
8 
9 


RB1 - 2950 - 030 
RB1 - 2951 - 000 
RB1 - 2953 - 000 
RB1 - 2954 - 000 
RF5 - 0566 - 000 




1 
1 
1 
1 
1 


COVER, CONNECTOR 

a^S -hrt- 

PLATE, DC CONTROLLER 

BASE, I/O PLATE 
I/0 7U-- I- <-7. 
PLATE, FONT SHIELD 

yty Y V-l\, K ivy 

COVER, MEMORY BOARD 




9A 
10 
11 
12 
13 


RS5 - 8231 - 000 
RG1 - 3146 - 000 
RA9 - 0637 - 000 
WS9 - 0104 -000 
WT2 - 0030 - 000 




1 
1 
1 
1 
1 


LABEL, MEMORY COVER 

>=EU 111*- 5-^/b 

CONTROL PANEL CABLE 

ytnti^iiiT-yHy 

CAP, DUST 

CAP, DUST 
*f7\ h ttVZf 
TIE, CABLE 

yy-by ivy k 


J1, J2 


14 
15 
16 
17 


WT2 -0136 - 000 
XA9 - 0253 - 000 
XA9 - 0267 - 000 
XA9 - 0574 - 000 




1 

1 

21 

1 


CLIP, CABLE 

x^y+t-KA 

SCREW, W/WASHER, M3X8 

Vts^y^ *v 

SCREW, TP, M3X6 

TP*y 

SCREW, HEX HEAD, W/WASHER 
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FIGURE 105 



INTERNAL COMPONENTS 4 
*tt«MtfrtW (4) 



SEE FIGURE 810 




(J741) 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


105 


1 


NPN 

RB1 - 2236 - 000 




RF 

1 


INTERNAL COMPONENTS 4 
7tcV$"f- =F7J-1'±-1'7(4) 

GUIDE, FEEDER 






2 


RB1 - 2253 - 000 




6 


ROLLER, FEED 

?>->1* 3D 






3 


XA9 - 0623 - 000 






SCREW, HEX HEAD 






4 


RG5 - 0468 - 050 






TRANSFER BLOCK ASS'Y 






4A 


RB1 - 2234 -000 






BUSHING, RIGHT 






4B 


RB1 - 2235 -000 






BUSHING, LEFT 

y^'Mtyj) 






4C 


RB1 - 2238 - 000 






ELIMINATOR, STATIC CHARGE 






4D 


RB1 - 2239 - 000 




2 


PIN, CONTACT 






4E 


RB1 - 2240 - 000 






SPRING, LEAF 






4F 


RB1 - 2241 - 000 






SPRING, LEAF 






4G 


RB1 - 2242 - 000 






SPRING, LEAF 

7-^H* (1) 






4H 


RB1 - 2243 - 000 






SPRING, LEAF 

7-X/f* (2) 






4J 


RS5 - 2181 - 000 






SPRING, COMPRESSION 






4K 


RS5 - 2182 - 000 






SPRING, COMPRESSION 






4L 


RS5 - 2183 -000 




2 


SPRING, COMPRESSION 
7VV3-9 A* 






4M 


RH9 - 0737 - 000 






VARISTOR 






4N 


RS5 - 8428 - 000 






LABEL, "CAUTION" 






5 


RB1 - 2251 - 000 






BLOCK, CONNECTING 






6 


RG5 - 0521 - 000 






DC CONT./CONNECT CABLE 

dc uy ifo.o'j-^ 'JCby 


J210, J741 




7 


RG5 - 0515 - 000 






CONNECTOR PCB ASSY 

f=L0>r-l 73-fn+A'y 


J102, J741, J742 




8 


RG5 - 0513 - 000 






H.V.POWER SUPPLY PCB ASS'Y 

WJ7V =ryfyh^n^ivj 






9 


RB1 - 2226 - 000 






COVER, HVT 
HVT7J/V- 






10 


RF5 - 0369 - 040 






HOLDER, PAPER, 1 

TJS^trifl) 






11 


RB1 - 2259 - 040 






HOLDER, PAPER, 2 

7J5 *tH(2) 






12 


WT2 - 0030 - 000 






TIE, CABLE 






13 


RF5 - 0349 - 000 






ROLLER, TRANSFER 

7-yy^ n-n 






14 


XA9 - 0574 - 000 




2 


SCREW, HEX HEAD, WWASHER 






15 


XA9 - 0253 - 000 




7 


SCREW, W/WASHER, M3XB 
+r'7j*y* *y 






16 


RB1 - 2963 - 000 




1 


COVER, INNER 

■<y-y- 7ja- 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


105- 17 
18 


RB1 - 2353 - 000 
XA9 - 0267 - 000 




1 
2 


PLATE, FRONT PANEL 

SCREW, TP, M3X6 
TP*y 
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FIGURE 110 "™S!IT' Y 



(J201) 




FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


110 - 

1 
2 
3 

4 


NPN 

RB1 -2118-000 
RB1 - 2962 - 000 
RB1 - 2345 - 000 
RG5 - 0524 - 000 




RF 


MAIN SWITCH ASS'Y 

BASE, SWITCH MOUNTING 

SWITCH, MAIN 

COVER, CABLE 

DC CONT./MOTOR DRIVER CABLE 


J201.J601 


5 
6 


RG5 - 0530 - 000 
RS5 - 2217 -000 






MOTOR DRIVER/C.FEEDER CABLE 

SPRING, TENSION 

tWi'J A* 


J135, J603 















110-1 
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FIGURE 260 



PRINTER DRIVE ASS'Y 




FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


260 - 

1 
2 
3 
4 


RG5 - 0457 - 090 
RB1 - 3481 - 030 
RB1 - 2319 -000 
RF5 - 0350 - 020 
RS5 - 0237 - 000 




1 
1 
1 
1 
1 


PRINTER DRIVE ASS'Y 

?F0 -J 
COVER, GEAR 

*7 7JA- 

SHAFT, GEAR 
*7 VO 

COUPLER, FIXING 
x-f?-f5 7J^5 
GEAR, 17T/32T 
17T/32T^7 




501 


XD2 - 2100 - 502 




1 


RING, GRIP 
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ripi inr Q R r PICK-UP DRIVE ASS'Y('/ 2 ) 



teWBIftffi (7>) 




\T 



265-1 COPYRIGHT © 1896 CANON INC, CANON LBP-8 mark IV REV.2 JUNE 1996 PRINTED IN JAPAN (IIIPHIME AU JAPON] 



FIPI IDE Ofi£ PICK-UP DRIVE ASS'Y(7 2 ] 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


265 - 

1 


NPN 

RB1 - 2135 -000 




RF 


PICK - UP DRIVE ASS'Y 
SPRING, LEAF 




2 


RB1 - 2158 -000 






SHAFT, PICK - UP, F 

*^->yi> (F> 




3 


RB1 - 2159 -000 






SHAFT, PICK - UP, M 
*=L^'J V 1 } (M) 




4 


RB1 - 2164 -000 






SPRING, TORSION 

#yy n% 




5 


RB1 - 2165 - 000 






PLATE, RELEASE, ROLLER 

3D fl-fya -(* 




6 


RB1 -2188-000 






ROLLER, OBLIQUE, B 

i/+V5 D-5(B) 




7 


RB1 - 2190 - 000 




2 


COLLAR, SPRING 




8 


RF5 - 0340 - 000 




2 


ROLLER, OBLIQUE, A 




9 


RF5 - 0747 - 000 




2 


HOLDER, ROLLER 




10 


RS5 - 0239 - 000 






GEAR, 48T 
48T¥7 




11 


RS5 - 0392 - 000 






GEAR, 32T 
32T¥7 




12 


RS5 - 0242 - 000 






GEAR, 29T 
29T¥7 




13 


RS5 - 0245 - 000 






GEAR, 35T 
35T¥7 




14 


RS5 - 0246 - 000 






GEAR, 31T 
31T=£7 




15 


RS5 - 0247 - 000 






GEAR, 19T 
19T=P7 




16 


RS5 - 024B - 020 






GEAR, 42T/16T 

42T/16T=^7 




17 


RS5 - 0249 - 000 






GEAR.48T/16T 
48T/16T^7 




18 


RS5 - 0250 - 000 




2 


GEAR, 16T 
16T*7 




19 


RS5 - 0251 - 000 






GEAR, 12T 
12T=T7 




20 


RS5 - 0252 - 000 






GEAR, 16T 
16T^7 




21 


RS5 - 1066 -000 




2 


BUSHING, PICK-UP 




22 


RS5 - 1067-000 




3 


BUSHING, OBLIQUE ROLLER 




23 


RS5 -2172-000 




2 


SPRING, TENSION 




24 


XA9 - 0591 - 000 




5 


SCREW, M3X8 




26 


RH7 - 5071 - 000 






SOLENOID 

7 L- 7 -f K 


J704 


27 


RB1 -2191 -000 






COLLAR, OBLIQUE ROLLER 

y + ViJ U-=y 7J5- 




28 


RB1 -2193 - 000 






SPRING, TORSION 

1-'J<J A'* 




29 


RB1 - 2154 -040 


N 




FRAME, PAPER FEED, LEFT 

*a^y 7U-i,(tyj) 




30 


RB1 - 2179 -000 






LATCH, CASSETTE 

7Jfey h =5V* 





265-3 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


265 - 31 
32 
33 
34 
35 


RB1 -2180-000 
RF5 - 0338 - 090 
RB1 - 2201 - 000 
RB1 - 2166 -000 
RB1 -2167 - 000 


N 




SPRING, TORSION 

*yy jit 

MOUNT, GEAR 

HOLDER, SHAFT 
V} tf-tfx ■< 9 
CLAW, CLUTCH 

SPRING, TORSION 




36 
37 
38 
39 
40 


RF5 - 0339 - 000 
RS5 - 0240 - 000 
RS5 - 0243 - 000 
RS5 - 0244 - 000 
RH7 - 5075 - 000 






PLATE, SPINDLE 

74 K5-I - * 
GEAR, 16T 
16T¥7 
GEAR, 39T 
39T=f7 
GEAR, 25T 
25T=P7 
SOLENOID 
V b J -f K 


J702 


41 
42 
43 
44 
45 


RS5 -2216 -000 
RB1 - 2200 - 000 
XA9 - 0640 - 000 
XD9 - 0131 - 000 
XA9 - 0665 - 000 




3 
4 

1 


SPRING, TENSION 

PLATE, OBLIQUE ROLLER 

SCREW, W/WASHER, M3X12 
P94bVtl*V^t'J 
RING, E 

SCREW, SELF - TAPPING, M3X1B 




501 


XD2 - 2300 - 402 




2 


SERING 

se yyy 
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FIGURE 300 £ s °m"T L) 
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FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


300 - 

1 


NPN 

RB1 - 2369 - 000 




RF 


CASSETTE 
CAM, SIZE 

it-ex 7ja 


UNIVERSAL 


2 


RB1 - 2370 - 020 






PLATE, LENGTH ADJUSTMENT 




3 


RB1 - 2372 - 020 






ARM, SENSOR 

iiy-ifj-A 




4 


RB1 - 2958 - 000 






COVER, LEFT 




5 


RF5 - 0565 - 020 






COVER, RIGHT 




5A 


RS5 - 8232 - 000 






LABEL, PAPER SIZE 




6 


RB1 - 2375 - 000 






DIAL 

975 




7 


RB1 - 2377 - 000 






GEAR, 28T 
28T=t ; 7 




8 


RB1 - 2957 - 000 






ARM, DISPLAY 




g 


RB1 - 2956 - 020 






BLOCK, DISPLAY 

t3 9v'7D^ 




10 


RB1 - 2380 - 000 






LIFTER 

U7* 




11 


RB1 - 2381 - 000 




3 


ARM 

7-A 




12 


RB1 - 2384 - 000 






CLAW, PAPER SEPARATING 
7XU V* 




13 


RB1 - 2386 - 000 






PIN 

V.-J 




14 


RB1 - 2389 - 000 






SPRING, TORSION 




15 


RB1 - 2739 - 000 






SPRING, LEAF 




16 


RB1 - 2740 - 000 






PLATE, CHANGING 

*'j73i-e* 




17 


RS5 -2186 -000 






SPRING, COMPRESSION 
TVim-V A* 




18 


RS5 - 2187 - 000 






SPRING, COMPRESSION 




19 


RS5 - 2188 -000 






SPRING, COMPRESSION 

yvv^.0 a* 




20 


RF5 - 0563 - 030 


N 




BODY, CASSETTE 

73 ty h t>J 




21 


RF5 - 0430 - 000 






PLATE, SIDE 

-tf--e k +t-eAy 




22 


RF5 - 0431 - 050 






PLATE, PAPER LIFTING 

7-73 -r* 




22A 


RB1 - 2388 - 020 






SHEET, FRICTION 

yyij ->- h 




22B 


RS2 - 8163 -000 






LABEL, INSTRUCTIONS 

h'J 7973-< te9>-e ^<1\> 




23 


RF5 - 1230 - 000 






HOLDER, ROLLER 




24 


RB1 - 2964 - 000 






COVER, LGL 

7JA- (LGL) 




25 


RB1 - 2426 - 000 






SPACER 

7,^-tf 




501 


XD3 - 2300 - 322 






PIN, DOWEL 
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figure 301 c ,t ss ^ A :r» 



±it-jV (A4/l^-) 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


301 - 

1 
2 
3 

4 


NPN 

RB1 - 2372 - 020 
RB1 - 2956 - 020 
RB1 - 2380 - 000 
RB1 - 2384 - 000 




RF 


CASSETTE 

ARM, SENSOR 

feV+f 7-A 
BLOCK, DISPLAY 

LIFTER 

CLAW, PAPER SEPARATING 

zfy>) v* 


A4/LTR 


5 
6 
7 
8 
9 


RB1 - 2386 - 000 
RB1 - 2389 - 000 
RB1 - 2935 - 000 
RF5 - 1230 - 000 
RF5 - 0561 - 030 


N 




PIN 

M~J 

SPRING, TORSION 

*i"J A* 

COVER 

HOLDER, ROLLER 

BODY, CASSETTE 

■K'e.V V fl 


A4 


10 
10A 
10B 
11 


RF5 - 0562 - 030 
RF5 - 0435 - 060 
RB1 - 2388 - 020 
RS2 -8162 - 000 
RS5 -2187 - 000 


N 




BODY, CASSETTE 

fltey h XT 

PLATE, PAPER LIFTING 

+7J-0 

SHEET, FRICTION 

7V u -> - h 

LABEL, INSTRUCTIONS 

SPRING, COMPRESSION 


LTR 


12 
13 
14 


RS5 -2188 - 000 
RS5 -2189 - 000 
RB1 - 2960 - 000 
RB1 - 2961 - 000 






SPRING, COMPRESSION 

7VV3.9 A* 

SPRING, COMPRESSION 

7V'J=Lii A* 

COVER 

COVER 
7? 


A4 

LTR 
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FIGURE 310 = ICK - UPASsm> 



(SW601\ 
sweo2\ 
SW603 ] 
SW604 / 
SW605/ 
SEE FIGURE 940 

25 




310-1 COPYRIGHT © 1996 CANON INC. 
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rin idc o-in PAPER PICK-UP ASS'Y(7 2 ) 




SEE FIGURE 265 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


310 - 

1 
2 
3 
4 


RG5 - 0451 - 260 
RB1 -2126 - 000 
RB1 -2127-000 
RB1 - 2129 -000 
RB1 -2131 - 000 






PAPER PICK- UPASS'Y 

ROLLER, PICK - UP 

*3-'i-> D--P 

ROLLER, MP TRAY PICK - UP 

MP hH 1 tZL^D-^ 

GUIDE, MP TRAY, UPPER 

MP hb-i' ^x/J-f K 

GUIDE 

1U K 




5 

7 
e 

9 
10 


RB1 -2138 -000 
RB1 -2168-000 
RB1 -2169 -000 
RB1 -2186 -000 
RB1 -2187 -000 






LEVER, SWITCH 

7,-f'Jf UA- 

ARM, SENSOR 

teyit7-A 

SPRING, TORSION 
COVER, SENSOR 

feyit7jA- 

MOUNT, CONNECTOR 




11 

12 
13 

14 
15 


RF5 - 0346 - 020 
RS5 -2175 - 000 
RS5 - 2220 - 000 
RG5 - 0529 - 000 
RG5 - 0462 - 140 






GUIDE, OPENING 

SPRING, COMPRESSION 

TV'JZL? A'* 

SPRING, TENSION 

tWU A* 

MOTOR DRIVER/E.FEEDER CABLE 

=E-5> K^M7E7-|"-y V^feV 

MP TRAY GUIDE ASS'Y 

MP l-b-f 7J-1" \>Zf 


J136, J604 


15A 
15B 
15C 
15D 
15E 


RB1 - 2170 - 000 
RB1 - 2171 -000 
RB1 - 2173 -000 
RB1 - 2175 -040 
RB1 - 2176 -040 






GUIDE, MP TRAY 

mp h u-r #-f k 

COVER, MP TRAY GUIDE 

#-< K7JA- 

HOLDER, SEPARATION PAD 

zfy'J itvYMSf 

PAD, SUB 

ARM, SENSOR 

tV+l-7-A 




15F 
15G 
15H 
15J 
15K 


RB1 -2177-000 
RF5 - 0343 - 000 
RS5 - 2176 -000 
RB1 - 2194 -000 
RG5 -0514 - 000 






LEVER, SENSOR 

tV+J IWf- 

PAD, SEPARATION 

SPRING, COMPRESSION 
7VJ3.0 A* 
PLATE, GROUNDING 

SENSOR PCBASS'Y 

■fev+f*-i'D +Ay 


SEE FIGURE 970 
J701 - J704 


16 
17 
18 
19 
20 


RB1 -2137 - 030 
RB1 -2139 -030 
RB1 -2128 - 000 
RB1 -2181 - 000 
RB1 - 2182 - 000 


N 




FRAME, PAPER FEED, RIGHT 
SPRING, LEAF 

-r* a* 

GUIDE 

7J-I' K nv 

HOLDER, GUIDE ROLLER 

ROLLER, GUIDE 

11-< K 3 □ 





310-3 
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FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


H 

A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


310- 21 
22 
22A 
22B 
22C 


RB1 - 2197 - 000 
RG5 - 0466 - 000 
RB1 - 2132-000 
RB1 -2133-000 
RB1 - 2134 - 000 




1 

1 
1 

1 
1 


PIN, SENSOR HOLDER 

fey**)i.5 f o 

SENSOR HOLDER ASS'Y 

ARM, SENSOR, 1 

»1t7-i[l) 
ARM, SENSOR, 2 

fev+r 7-M2) 

HOLDER, SENSOR 




22D 

22E 

22F 

23 

23A 


RS5-2171 -000 
WG8 - 0291 - 000 
RG5 - 0528 - 000 
RG5 - 0467 - 060 
RB1 -2192-000 




1 
2 

1 
1 
1 


SPRING, TENSION 

tWU A'* 

IC, TLP1230, PHOTO INTERRUPTER 

SENSOR, CABLE 

tvt'j*ty 

MP TRAY BASE ASS'Y 

mp h u-r -t=*=-H-c y-c 7" 

PLATE 

7-U **Jn.y ivy 


J132, J133 
J132, J133, J605 


23B 

23C 

24 

25 

26 


RB1 - 2149 -000 
RB1 -2152 - 000 
XA9 - 0591 - 000 
RG5 -0512- 070 
RH7 - 1197-000 




1 
1 
7 
1 
1 


SHEET, SEPARATION 

7"V'J ->- r- 
ROLLER, ARM 
7-U nn 
SCREW, M3X8 

p s-i k *y 

PICK - UP MOTOR DRIVER PCB ASS'Y 

+ ZL^f ^-^ K^-fA'TJ-f □ +A'y 

MOTOR, STEPPING 

+a7-> =£-? 


SEE FIGURE 940 
SW601 - SW605 

J703 


27 

501 


XA9 - 0667 - 000 
XB1 - 2300 - 607 




2 

4 


SCREW, W/WASHER, M3X21.5 
SCREW.MACH., TRUSS HEAD.M3X6 

aw K*y 
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FIGURE 320 S A "f^ GUIDEASS ' Y 




FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


320 - 

1 
2 
3 
4 


RG5 - 0469 - 020 
RB1 - 2116 -000 
RB1 - 2237 - 020 
RB1 - 2244 - 000 
XA9 - 0267 - 000 




1 
1 
1 
1 
3 


TRANSFER GUIDE ASS'Y 

BASE, GUIDE 

tf-f K ?-l" 

ELIMINATOR, STATIC CHARGE 

GUIDE, UPPER 

^y-yvji-f Kcix) 

SCREW, TP, M3X6 
TP*i> 





























320-1 
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FIGURE 340 ^^T^ TRAYASS ' Y 




FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


340 - 

1 
2 
3 
3A 


RG5 - 0635 - 000 
RB1 - 2930 - 000 
RB1 - 2146 - 000 
RF5 - 0557 - 000 
RS2 -8161 -000 






MULTI - PURPOSE TRAY ASS'Y 

v^??-y-> hb-f -J 

GUIDE, SLIDE 
*5-f K/J-T K 
SPRING, SLIDE 

TRAY 

UBEL. "LIMIT' 
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FIGURE 370 



PAPER DELIVERY ASS'Y 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


370 - 


RG5 - 0636 - 200 




1 


PAPER DELIVERY ASS'Y 




1 


RB1 - 2928 - 000 


N 


1 


FRAME, DELIVERY 

>\-<V 7b-A 




2 


RB1 - 2299 - 030 




4 


ROLLER, DELIVERY 

A-Ci/ zin 




3 


RB1 - 2302 - 000 




4 


SPRING, ROLLER 
l\-<'J DO A"£ 




4 


RB1 - 2306 - 000 




1 


ARM 

A-|--> 7 11=1 7-A 




5 


RB1 - 2307 - 000 




1 


SHAFT 

1 U 3 =T7 VI 




6 


RF5 - 0335 - 000 




1 


PLATE, POSITIONING 

->V*> A'V 




7 


RF5 - 0425 - 040 




4 


HOLDER, ROLLER 




8 


RS5 - 0228 - 000 




1 


GEAR, 25T 
25T^7 




9 


RS5 - 0229 - 000 




1 


GEAR, 23T 
23T=^7 




10 


RS5 - 1059 - 000 




1 


BUSHING 

V'yj'T 




11 


RS5 - 1060 - 000 




1 


BUSHING 




12 


RS5 -2184 - 000 




1 


SPRING, TENSION 

tWU A* 




13 


RS5 - 2185 -000 




4 


SPRING, COMPRESSION 




14 


XF9 -0410 - 000 




1 


BELT, COGGED 




15 


RF5 - 1077 - 030 




1 


ROLLER, DELIVERY, LOWER 

A-r-> n-5 (-;/*) 




16 


RF5 - 0652 - 050 




1 


ROLLER, DELIVERY, UPPER 
l\-i'y a-=y Cii) 




17 


RF5 - 0647 - 000 




1 


UPPER GUIDE, DELIVERY 




17A 


RB1 - 2309 - 000 




1 


ELIMINATOR, STATIC CHARGE 




17B 


RB1 -7916 - 000 




1 


SPRING, GROUNDING 




18 


RB1 - 2295 - 000 




1 


SPRING, LEAF 

-I - ? A* 




19 


RB1 - 2850 - 000 




2 


PLATE, PAPER PRESSING 

7JS*tri 




20 


RB1 - 2967 - 000 




1 


SPRING, LEAF 

;ftiiA* 




21 


RB1 - 3442 - 000 




1 


SPRING, LEAF 




22 


RB1 - 3466 - 020 




1 


PLATE, PAPER PRESSING 

7J5*+JI 




23 


RB1 - 5775 - 000 




1 


PLATE, MYLAR 

■y-v^-f -y- i- 




24 


XD9 - 0131 - 000 




1 


RING, E 

E ijvy 




501 


XD2 -1100-402 




1 


RING, E 

E'jy? 
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FIGURE 371 ™™ RASS ' Y 




(PS201) 



FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


371 - 

1 
2 
3 

4 


RG5 - 0475 - 060 
RB1 -2109- 030 
RB1 -2110 - 000 
RS5 -2169 -000 
RB1 -2115 -040 






DELIVERY SENSOR ASS'Y 

HOLDER, SENSOR 

LEVER, SENSOR 
teV+r 1//1- 
SPRING, TENSION 

bWJ a"* 

ARM, SENSOR 

feVlf 7-A 




5 


WGS - 0291 - 000 






IC, TLP1230, PHOTO INTERRUPTER 


PS201 















371-1 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


810 - 


RG5 - 0454 - 220 




1 


FIXING ASS'Y 


100- 115V 




RG5 - 0455 - 220 




1 


FIXING ASS'Y 


220 - 240V 


1 


RA1 - 7584 - 000 




2 


RING, ROLLER 




2 


RB1 - 2287 - 000 




1 


WASHER, GROUNDING 

□ -? 7-7, <)y? 




3 


RB1 - 2262 - 000 


N 


1 


FRAME, FIXING, UPPER 

x-O 1 *? 7U-AC5X) 




4 


RB1 - 2263 - 040 




1 


ROLLER, UPPER 

9 1 n-5 




5 


RB1 - 2264 - 000 




1 


ROLLER, LOWER 
V5 P - 5 




6 


RB1 - 2265 - 020 




1 


GUIDE, PAPER ENTRANCE 

-< , jy5 1 7J-l'K 




7 


RF5 - 0536 - 000 




1 


GUIDE, SEPARATION 

-IV <J 1U K 




7A 


RS5 - 8380 - 000 




1 


LABEL, -CAUTION" 

-3^ty ? j.'jj-i' 5-<;b 




8 


RF5 - 0428 - 020 




1 


COVER, LEFT 

7J/V- (t?U) 




9 


RB1 - 2270 - 000 




1 


COVER 
'O.V-rV 7JA- 




10 


RF5 - 0535 - 000 




1 


COVER, WIRE 
A-1"feV 7JA'- 




10A 


RS5 - 8380 - 000 




1 


LABEL, "CAUTION" 




11 


RB1 - 2272 - 020 




1 


GUIDE, SEPARATION, LOWER 

yyj 7H K(v*> 




12 


RB1 - 2273 - 020 




1 


LEVER, SENSOR 

fey-y- b;t- 




13 


RB1 - 2274 - 020 




1 


LEVER, RELEASE 

7j^ya lw\'- 




14 


RB1 - 2284 - 000 




1 


CLAMP, PLATE, RELEASE 




15 


RB1 - 2285 - 020 




1 


LEVER, RELEASE, RIGHT 

ti -(it 3 l>rt- (5*") 




16 


RF5 - 0353 - 000 


N 


1 


FRAME, FIXING 




17 


RF5 - 0427 - 020 




1 


COVER, RIGHT 
7JM-- (3*) 




18 


RS5 - 0230 - 000 




1 


GEAR, 34T 
34T=P7 




19 


RS5 - 0231 - 000 




1 


GEAR, 19T 
19T+'7 




20 


RS5 - 0232 - 000 




1 


GEAR, 23T 

23T ¥7 




21 


RS5 - 1063 - 000 




1 


BUSHING, ROLLER, RIGHT 




22 


RS5 - 1064 - 000 




1 


BUSHING, ROLLER, LEFT 

n-5 'JOOTiti")) 




23 


RS5 - 1065 - 000 




2 


BUSHING, LOWER ROLLER 

'J 9 U--J y?^>r 




24 


RS5 - 2168 - 000 




2 


SPRING, COMPRESSION 




25 


RS5 - 2180 - 000 




2 


SPRING, TENSION 




26 


RB1 - 2286 - 000 




2 


SPRING, GUIDE 

7H n« 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


610- 27 
28 
29 

30 


XA9 - 0267 - 000 
RH7 - 7045 - 000 
RH7 - 4047 - 000 
RH7 - 4049 - 000 
RS5 - 9055 -000 




2 


screw, tp, m3x6 
tp*-;/ 

thermistor 

t~SXJ 
HEATER, HALOGEN 

i\nfy t-£ 

HEATER, HALOGEN 

i\ufy t-f 

SCREW, STEPPED, M3 

ifynx 


J744 

100- 115V 
220 - 240V 


31 
32 
33 

34 
35 


RG5 - 0474 - 000 
RG5 - 0537 - 000 
RB1 - 2289 - 000 
XA9 - 0702 - 000 
XB6 - 7300 - 409 




4 

1 


THERMOSWITCH ASS'Y 
FIXING UNIT CABLE 
COVER, HEATER 

fc-£tev S'<- 

SCREW, W/WASHER, M3X6 

SCREW, TP, M3X4 
TP*y 


J743, J744 


36 


RF5 -0716 - 000 




2 


SCREW, STEPPED, W/WASHER, M3 
M3 yyHT, 









































810-3 
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FIGURE 930 



DC CONTROLLER PCB ASS'Y 



Q 



[J! 



Q 



(~© 





(J103) 



^ 



,.RG5i051 1 



: Oil 



1 O IC201 






QeO' 



■ssit: 



) MADE IN JAPAN 

, C201 C2D2 4 CP20' 



»(.u I 1 *— 



@ J 



: i ; !IBJ „., „., 



IMS 



....... 



USl 



ILL 



□ 



CD 



'aid ri.. i — (wi— ' — ii — I 



I® 



© 



L J "»[— 1 [ 

MJO czi L — ' [_ 
R31s rq 5 a_z.pl 

* RH1034I 06 




1=1 ill 

□I 
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FIGURE 
& 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


KEY NO. 




Y 






930 - 


RG5 - 0963 - 000 




1 


DC CONTROLLER PCB ASSY 




1 


RG5 - 0525 - 000 




1 


DC CONT./LOW - VOLTAGE 1 CABLE 
DC ]V/r^7V1 V?fe7 


TB201, J103 


CZ01 


VC6 - 0690 - 107 




1 


CAPACITOR, 100UF, 10V 




C202 


VC6 - 0690 - 227 




1 


CAPACITOR, 220UF, 10V 




C203 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




C204 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




C205 


VW4 - 2835 - 471 




1 


CAPACITOR, 470PF, 50V 




C206 


VW4 - 2835 - 471 




1 


CAPACITOR, 470PF, 50V 




C207 


VW4 - 2037 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0,1 UF, 50V 

3 7?V» 




C208 


VW4 - 2835 - 471 




1 


CAPACITOR, 470PF, 50V 

3VTVf 




C209 


VW4 - 2835 - 471 




1 


CAPACITOR, 470PF, 50V 




C211 


VW4 - 2835 - 471 




1 


CAPACITOR, 470PF, 50V 




C212 


VW4 - 2835 - 471 




1 


CAPACITOR, 470PF, 50V 




C213 


VW4 - 2037 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




C214 


VW4-2037 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




0215 


VW4 - 2037 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 50V 




C216 


VW4 -2234 - 101 




1 


CAPACITOR, 100PF, 50V 




C217 


VW4 - 2234 - 101 




1 


CAPACITOR, 100PF, 50V 




C218 


VW4 - 2037 - 1 04 




1 


CAPACITOR,0.1UF, 50V 




C220 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




C221 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




C222 


VW4 - 2037 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0,1 UF, 50V 

ny^y? 




D201 


WA1 - 0403 - 000 




1 


DIODE, 1SS187 




IC201 


RH4 - 0136 - 000 




1 


IC, UPD78234GJ - 531 - 5BG, M - CON 
CPU 




IC202 


RH4 -5138 - 000 




1 


IC, M66344FP, GATE ARRAY 

V- h 7U-f 




IC203 


WA4 - 0971 - 000 




1 


IC, HA17358F, OPAMP 




J201 


VS1 -5517 -013 




1 


CONNECTOR, 13P 

3*? 9 




J203 


VS1 -5451 -005 




1 


CONNECTOR, 5P 




J205 


VS1 -5517 - 008 




1 


CONNECTOR, 8P 

3*9 9 




J206 


VS1 -5517 -007 




1 


CONNECTOR, 7P 

3*9 9 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


930 - J207 


RH2 - 5179 -000 




1 


CONNECTOR, 26P 




J208 


VS1 -5517 -003 




1 


CONNECTOR, 3P 

DIS- 




J209 


VS1 - 5450 - 003 




1 


CONNECTOR, 3P 




J210 


VS1 -5517-010 




1. 


CONNECTOR, 10P 

=i*9* 




J211 


VS1 - 5517 -004 




1 


CONNECTOR, 4P 




J212 


VS1 -5517 - 003 




1 


CONNECTOR, 3P 




Q201 


WA2 - 0833 - 000 




1 


TRANSISTOR, RN1401 




Q202 


WA2 - 0236 - 000 




1 


TRANSISTOR, 2SA1 020Y 




Q204 


WA2 - 1 292 - 000 




1 


TRANSISTOR, 2SC3735 




Q205 


WA2 - 0833 - 000 




1 


TRANSISTOR, RN1401 




Q206 


WA2 - 0833 - 000 




1 


TRANSISTOR, RN1401 




Q207 


WA2 - 0833 - 000 




1 


TRANSISTOR, RN1401 




Q208 


WA2 - 0833 - 000 




1 


TRANSISTOR, RN1401 

Y^yVT.i' 




Q209 


WA4 - 5587 - 000 




1 


IC, PST591DMT 
IC 




Q210 


WA2 - 0833 - 000 




1 


TRANSISTOR, RN1401 




Q212 


WA2 - 0833 - 000 




1 


TRANSISTOR, RN1401 

h^y-y'T.i' 




R201 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 

x-i'n'i 




R202 


VV1 -7118-242 




1 


RESISTOR, 2.4KOHM, 1/1 0W 

xfzi^ 




R204 


VV1 -7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 




R205 


VV1 - 7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 0W 




R206 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 0W 

x-l'D'S 




R207 


VV1 -7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 0W 




R208 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 

x-l'3'5 




R209 


VV1 -7118- 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 0W 

x-i'n'5 




R210 


VV1 -7118- 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 0W 

X-I'D'S 




R211 


VV1 -7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 0W 

X-I'3'S 




R212 


VR7 -0612-401 




1 


RESISTOR, 2.4KOHM, 1/1 0W 




R213 


VV1 -7118 -103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

X-1'3'5 




R214 


VV1 - 7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 

x-fU'S 




R215 


VV1 -7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 

x-l'3't) 
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930- R216 


VV1 - 7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 




R217 


VV1 -7118-102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 




R21S 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 0W 




R219 


VV1 -7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 0W 

7^3 3 




R220 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 
tMH*} 




R221 


VV1 - 7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 

x-l'3'5 




R222 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R223 


VV1 -7118-102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R224 


VV1 -7118-103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 




R225 


VV1 -7118-913 




1 


RESISTOR, 91 KOHM, 1/10W 




R226 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 




R227 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R228 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 




R229 


VV1 - 7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 

7-f30 




R230 


VV1 -7118- 102 




1' 


RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 

7= -I'll 9 




R231 


VV1 -7118-475 




1 


RESISTOR, 4.7MOHM, 1/10W 

x-i'D'i 




R232 


VV1 -7118-475 




1 


RESISTOR, 4.7MOHM, 1/1 OW 

Tin -5 




R233 


VV1 -7118-103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

xfU'jJ 




R234 


VV1 -7118-103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 




R235 


VV1 - 7118 - 162 




1 


RESISTOR, 1.6KOHM, 1/1 OW 




R236 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 




R237 


VV1 -7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 

x-i'H'i 




R238 


VV1 -7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 




R239 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

7= -I'D'} 




R240 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 




R241 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 




R242 


VV1 -7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 
x-l'3'i 




R243 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R244 


VV1 -7118-472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

T-fD7 




R245 


VV1 -7118-332 




1 


RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 OW 
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930 - R246 
R247 
R248 
R249 
R250 


VV1 -7118-472 
VV1 -7118-102 
VV1 - 7118 - 103 
VV1 -7118- 102 
VV1 -7118- 102 






RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

t= -I'll -5 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

x-l'U'i 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 




R251 
R252 
R253 
R254 
R255 


VV1 -7118- 103 
VV1 -7118-472 
VV1 -7118-472 
VV1 -7118-472 
VV1 - 7118 - 102 






RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 

RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

T<37 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R256 
R257 
R25S 
R259 
R260 


VV1 - 7118 - 103 
VV1 -7118-273 
VV1 - 7118 - 102 
VV1 -7118-472 
VV1 -7118-472 






RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

x-1'3'5 

RESISTOR, 27KOHM, 1/1 OW 

T-/37 

RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 

?-iTj^ 

RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

H37 

RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

HD7 




R261 
R262 
R263 
R264 
R265 


VV1 -7118- 101 
VR7 - 0611 -502 
VV1 - 7118 - 102 
VV1 -7118- 101 
VV1 -7118- 101 






resistor, 100 ohm, 1/1 ow 

resistor, 15kohm, 1/1 ow 

tMuO 

resistor, 1kohm, 1/1 ow 

resistor, 100 ohm, 1/10w 

resistor, 100 ohm, 1/1 ow 

x-l'H'S 




R267 
R268 
R269 
R270 
R271 


VV1 -7118-913 
VV1 -7118- 101 
VV1 -7118-395 
VV1 - 7118 - 103 
VV1 - 7118 - 102 






RESISTOR, 91KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 3.9MOHM, 1/10W 

t= -I'll ■i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

x-l'3'S 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

?-i'rj'7 




R272 
R274 
R275 
R276 
R277 


VR7 - 061 1 - 203 
VV1 -7118-103 
VV1 - 7118 - 395 
VV1 -7118- 101 
VV1 - 7118 - 102 






RESISTOR, 120KOHM, 1/1 OW 

fl'37 

RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

?-fH'7 

RESISTOR, 3.9MOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 

x-f/j'} 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 
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930 - R278 
R279 
R280 
R281 
R282 


VV1 - 7118 - 203 
VV1 - 7118 -203 
VV1 -7118- 102 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 




1 

1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 20KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 20KOHM, 1/1 0W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
x-I'D'i 




R283 
R285 
R293 
R294 
R295 


VV1 - 7118 - 103 
VV1 -7118 - 103 
VV1 - 7118 - 103 
VV1 -7118-472 
VV1 -7118-102 




1 
1 

1 
1 
1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 0W 

x-l'=l'}> 

RESISTOR, 10KOHM, 1/1 0W 

x-f:j3 

RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

x-fD'S 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

T-430 




R296 

R297 

R298 

VR202 

X201 


VR5 - 6400 - 479 
VV1 -7118 -242 
VV1 -7118 - 101 
VR5 - 7260 - 103 
RH5 - 0053 - 000 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 4.7 OHM, 1/4W 
RESISTOR, 2.4KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR,VARIABLE,10KOHM,1/2W 

CRYSTAL, OSCILLATOR 

7.4 VBO VJ Vt)V 




X202 

ZD201 

ZD202 


RH5 - 0054 - 000 
WA1 - 5342 - 000 
WA1 - 5342 - 000 




1 
1 
1 


CRYSTAL, OSCILLATOR 
DIODE, ZENER, RD3.9FB2 
DIODE, ZENER, RD3.9FB2 
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FIGURE 931 



VIDEO CONTROLLER BOARD ASS'Y (OLD 1 3 / 3 ) 

tf?**ay bn-^mmm(m 1 3 / 3 ) 



Id © 




® 



^i 



® 
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uiss 
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SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - 

1 


NPN 

RB1 - 2944 - 000 




RF 

1 


VIDEO CONTROLLER BOARD ASS'Y 
PLATE, I/O 

i/o^u-- h 


OLD1 


2 


RB1 - 2945 - 000 




1 


COVER. I/O 

I/0 7JA- 




3 


WS9 - 0239 - 000 




2 


NUT, LOCK 




4 


XB1 - 1301 -003 




2 


SCREW.MACH..PAN HEAD.M3X10 




5 


XA9 - 0267 - 000 




1 


SCREW, TP, M3X6 

TP # y 




6 


XB1 - 130-1 - 604 




2 


SCREW,MACH.,PAN HEAD.M3X16 




7 


XB1 - 1301 -205 




2 


SCREW.MACH..PAN HEAD,M3X12 




B 


XB7 - 2100 -305 




2 


NUT, HEX, M3 




9 


XB7 - 2200 - 305 




2 


NUT, HEX, M3 

UVhO i-VY 




10 


VT2 - 5019 - 010 




4 


SPACER, CARD - EDGE 




11 


RB1 - 2937 - 000 




2 


SPRING, LEAF, GROUNDING 
7-7. -( £/<* 




C 1 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 2 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 3 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 

3Vxy+r 




C 4 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 5 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 6 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 7 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 8 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 9 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

nv?v+r 




C 10 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 11 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 12 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 13 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 14 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 15 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 16 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 17 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 18 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
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931 - C 19 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 20 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 21 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 22 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 23 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 24 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 25 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 26 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 27 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 30 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 31 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 32 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

ziy?yy 




C 33 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 34 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

ny^yif 




C 35 


VW4-2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 36 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 37 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 38 


VW4 - 2027 - 104 




i 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 39 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 40 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 41 


VW4 -2027 -104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 42 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

ziy^y+i- 




C 43 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 44 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 45 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

DVTVf 




C 46 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 47 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 48 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 49 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 50 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
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931 - C 51 
C 52 
C 53 
C 54 
C 55 


VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 






CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

DVfyf 

CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

nyxv+f 

CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 56 
C 57 
C 5B 
C 59 
C 60 


VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 4027 - 334 






CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

:iy?y+t- 

CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 61 
C 62 
C 63 
C 64 
C 65 


VW4 - 2027 - 1 04 
VW4-2027- 104 
VW4-2027- 104 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 






CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

uy^yv 

CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

Dy^y-if 




C 66 
C 67 
C 68 
C 69 

C 70 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 

ny?yif 
capacitor, 220pf, 50v 

capacitor, 220pf, 50v 

dv?v It- 
capacitor, 220PF, 50V 

uyxy+t 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

3V?Vt 




C 71 
C 72 
C 73 
C 76 
C 77 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

uy?y-!f 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

uv^v It- 
capacitor, 220PF, 50V 

ny^y-tr 

CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 78 
C 79 
C 80 
C 81 
C 82 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 

ny^y-y- 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

nyxy+r 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

uy^y+f 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

ny^y+r 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

ay?ytt 
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931 - C 83 
C 84 
C 85 
C 86 
C 87 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 88 
C 89 
C 90 
C 91 
C 92 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

ny?y-y- 

CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 93 
C 94 
C 95 
C 96 
C 97 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 

Dy^yif 

CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

ziy^y-v 




C 98 
C 99 
C100 
C101 
C102 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

ny?y-y- 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

nyxVt 

CAPACITOR, 220PF, 50V 
3VxV+7 
CAPACITOR, 220PF, 50V 




C103 
C104 
C105 
C106 
C107 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

ziy^y^ 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

zsy^yv 

CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 




C108 
C109 
C110 

cm 

C118 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4-2027- 104 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

nVxVtt 

CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - C119 
C120 
C121 
C122 
C123 


VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 -2027 - 104 
VW4 - 2234 - 1 80 
VW4 -2234- 180 






CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

ziy^y^t 

CAPACITOR, 18PF, 50V 

ny^yif 

CAPACITOR, 18PF, 50V 

^y^y^f 




C124 
C125 
C126 
C128 
C12S 


VW4 -2234- 180 
VW4-2234- 180 
VW4 -2027 - 104 
VW4 - 2234 - 681 
VW4 - 2234 - 681 






CAPACITOR, 18PF, 50V 
CAPACITOR, 18PF, 50V 

nyfyy 

CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

uyj'yif 

CAPACITOR, 680PF, 50V 

ny^y^f 

CAPACITOR, 680PF, 50V 

ny^yif 




C130 
C131 
C132 
C133 
C134 


VW4 - 2234 - 681 
VW4 - 2234 - 681 
VW4 - 2234 - 681 
VW4 - 2234 - 681 
VW4 - 2234 - 681 






CAPACITOR, 680PF, 50V 
CAPACITOR, 680PF, 50V 
CAPACITOR, 680PF, 50V 
CAPACITOR, 680PF, 50V 

Dy^yif 

CAPACITOR, 680PF, 50V 




C135 
C137 
C138 
C139 
C140 


VW4 - 2234 - 681 
VW4 - 2234 - 330 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2234 - 220 
VW4 - 2234 - 220 






CAPACITOR, 680PF, 50V 
CAPACITOR, 33PF, 50V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 22PF, 50V 

nVxV+f 

CAPACITOR, 22PF, 50V 

nvxv-y- 




C141 
C142 
C143 
C144 
C145 


VW4 - 2234 - 1 02 
VC6 -0810-475 
VC6 -0810-106 
VC6 -0810-106 
VC6 -0810-106 






CAPACITOR, 1000PF, 50V 
CAPACITOR, 4.7UF, 25V 
CAPACITOR, 10UF,25V 
CAPACITOR, 10UF, 25V 
CAPACITOR, 10UF, 25V 




C146 
C147 
C148 
C149 
C150 


VC6 -0810-106 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 -5027- 105 
VW4 -5027 - 105 
VW4 - 5027 - 1 05 






CAPACITOR, 10UF, 25V 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

CAPACITOR, 1UF, 25V 
HVxy+r 
CAPACITOR, 1UF, 25V 

CAPACITOR, 1UF, 25V 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


cr 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - C151 
C152 
C153 
CI 54 
C155 


VW4 - 5027 - 105 
VW4 - 2027 - 104 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 4027 - 334 
VW4 - 4027 - 334 






CAPACITOR, 1UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

nvxvtt 

CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C166 
C173 
C174 
C175 
D 1 


VW4 - 2234 - 330 
VW4 - 2234 - 220 
VW4 - 4027 - 334 
VW4 - 4027 - 334 
WA1 -5111-000 






CAPACITOR, 33PF, 50V 
CAPACITOR, 22PF, 50V 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

nVxV+r 

CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

DIODE, RB400D 

94*- K 




FILT 1 
FILT 2 
FILT 3 
FILT 5 
FILT 6 


WK3 - 5075 - 000 
WK3 - 5075 - 000 
WK3 -5126 -000 
WK3 -5139 - 000 
WK3 - 5075 - 000 






FILTER, NOISE, NFM41R10C222 
FILTER, NOISE, NFM41R10C222 
FILTER, NOISE, TX1413NB 
FILTER, NOISE, TX07250NB 

FILTER, NOISE, NFM41R10C222 

7YX7-/W 




FILT 7 
FILT 10 
FILT 13 
IC 1 
IC 2 


WK3 - 5075 - 000 
WK3 - 5126 -000 
WK3 - 5126 -000 
WA3 - 6251 - 000 
RH4 - 5176 -000 






FILTER, NOISE, NFM41R10C222 

FILTER, NOISE, TX1413NB 

^X7-fJW 

FILTER, NOISE, TX1413NB 

IC, XL8220 - 016 - PEP, M - CON 
CPU 

IC, UPD94029GD - 002 - 5ML 

V- r-7U-|- 




IC 3 
IC 4 
IC 5 
IC 6 
IC 7 


RH4 - 5183 -000 
RH4 -5177 -000 
WA3 - 2635 - 000 
WA3 - 1227-000 
WA3 - 1 826 - 000 






IC, TA8541F 
IC 

IC, UPD65029GD - 096 - 5BC 

f- l-Jb-C 

IC, SN74LS244NS, TTL 
TTLIC 

IC, SN74LS14NS,TTL 
TTLIC 

IC, SN7406NS, TTL 
TTLIC 




IC 8 
IC 9 
IC 10 


RF1 - 3571 - 050 
WA9 -5148-000 
RF1 - 3573 - 050 
WA9 - 5148 -000 
RF1 - 3570 - 050 






IC, HN27C4096CC - 10, EPROM 
EPROM 

SOCKET, IC, 44P 

IC <JT-VY 

IC, HN27C4096CC - 10, EPROM 
EPROM 

SOCKET, IC, 44P 
IC 'JijvY 

IC, HN27C4096CC - 10, EPROM 
EPROM 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



SERIAL NUMBER / REMARKS 



931 - IC 10 
IC 11 



IC 


12 


IC 


13 


IC 


14 


IC 


15 


IC 


16 



WA9 -5148 - 000 
RF1 - 3572 - 060 
WA9 - 51 48 - 000 
WA3 -7018 - 000 
WA3 -7018 - 000 



SOCKET, IC, 44P 

IC, HN27C4096CC - 10, EPROM 

EPROM 

SOCKET, IC, 44P 

K'JTVV 

IC, HM514260AJ8, DRAM 

DRAM 

IC, HM514260AJ8, DRAM 
DRAM 



IC 17 



WA3 -7018 - 000 
WA3 -7018 - 000 
RF1 - 3569 - 000 
WA9 - 5147 - 000 
RH4 -0127 - 000 



IC, HM514260AJ8, DRAM 
DRAM 

IC, HM514260AJ8, DRAM 
DRAM 

IC, BR28C16A - 150, EEPROM 
EEPROM 

SOCKET, IC, 24P 

IC, UPD78212GC - 513 - AB8, IOP 
SUB- CPU 



IC 18 

IC 19 

IC 20 

IC 21 

IC 22 



WA4 - 
WAS - 
WA4- 
WA3 - 
WA3 - 



5606 - 000 
7346 - 000 
0820 - 000 
1826 - 000 
6068 - 000 



IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER 

K5Y^7bv-AIC 

IC, CXD1 185CQ, SCSI CONTROLLER 
SCSI 3>hD-7 
IC, MB3771 

f>?v 7jv->ic 

IC, SN7406NS, TTL 
TTLIC 

IC, SN74AS1004ANS,TTL 
TTLIC 



IC 23 

J 1 

J 2 

J 3 

J 4 



WA3 - 
RH2 - 
WA9 - 
WA9 - 
VS1 - 



4398 - 000 
5180 - 000 
5177 - 000 
5177 - 000 
1201 -014 



IC, SN74ALS32NS, TTL 
TTLIC 

CONNECTOR, 26P 
SOCKET, IC, 72P 

SOCKET, IC, 72P 

\CJTV\- 
CONNECTOR, 14P 



J 5 

J 6 

J 7 

J 8 

J 9 



SH8 - 
VS1 - 
RH2 - 
VS1 - 
VS1 - 



4166 - 000 
5523 - 080 
5204 - 000 
5603 - 044 
1203 - 036 



CONNECTOR, 60P 

CONNECTOR, 80P 

CONNECTOR, 30P 

CONNECTOR, 44P 
U*5$ 
CONNECTOR, 36P 

3%51 



J 10 
JP 3 
JP 4 
JP 12 
R 1 



VS1 - 
VV1 - 
VV1 - 
VV1 - 
VV1 ■ 



0804 - 025 
7188 - 000 
7188 - 000 
7188 - 000 
7118 - 220 



CONNECTOR, 25P 
RESISTOR, OHM, 1/8W 
RESISTOR, OHM, 1/8W 
RESISTOR, OHM, 1/8W 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-i'n'i 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R 2 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R 3 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R 4 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R 5 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

x-fn'i 




R 6 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R 7 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R 8 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R 9 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 10 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-i'H'} 




R 11 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-fH'} 




R 12 


VV1 -7118 - 220 




1 


resistor, 22 ohm, 1/1 0w 

x-i-dO 




R 13 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-i'n'i 




R 14 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 
x-i'H'i 




R 15 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-l'Il'J 




R 16 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-fD'S 




R 17 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

X-fH'} 




R 18 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-ru'S 




R 19 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-fa^ 




R 20 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R 21 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

x-fnO 




R 22 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-l'zi'5 




R 23 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x -I'll 9 




R 24 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-CD'S 




R 25 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-fnO 




R 26 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-i'n'i 




R 27 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

x-f::0 




R 28 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-CuS 




R 29 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-fU'j) 




R 30 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

xt - :^ 




R 31 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-O'i 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R 32 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R 33 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

x-fn-J 




R 34 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1 /1 0W 




R 35 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-YnO 




R 36 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 37 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

xY=iO 




R 38 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 39 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R 40 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-fuO 




R 41 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R 42 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 43 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
x-fnO 




R 44 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 45 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 46 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-OO 




R 47 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 48 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'zi'i 




R 49 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fU'S 




R 50 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x^=lO 




R 51 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fziO 




R 52 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'n'S 




R 53 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-rzi'i 




R 54 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fnO 




R 55 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-f="} 




R 56 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 
xY=i^ 




R 57 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
x-l'Zl'S 




R 58 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-rzio 




R 59 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-r^tJ 




R 60 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 61 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-O'i 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 

A 
N 
K 


0/ 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R 62 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R 63 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R 64 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

H31 




R 65 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R 66 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 67 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 68 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R 69 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

X-I'D'S 




R 70 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 71 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R 72 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 

x-i'^'i 




R 73 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 74 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 75 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-c=i'i 




R 76 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 77 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 78 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/TOW 




R 79 


VV1 -7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 




R 80 


VV1 -7118- 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 




R 81 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 82 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 83 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R 84 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R 85 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 86 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 87 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 88 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 89 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

X-fH 1 } 




R 90 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 91 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
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FIGURE 




ft 


Q' 






& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


A 
N 
K 


T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R 92 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 93 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-fziO 




R 94 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 95 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 96 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 97 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1 /1 OW 




R 98 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 99 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R10O 


VV1 - 71 1 8 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R101 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-i'3'i 




R102 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R103 


VV1 -711B-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-CnO 




R104 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R105 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R106 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R107 


VV1 -7118- 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

H30 




R108 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R109 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R110 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-fD'i 




R1 1 1 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R112 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R113 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fD'i 




R114 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fD5 




R115 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x^3^ 




R116 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R117 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-l'D'i 




R118 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R119 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R120 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 

x-Cn'i 




R121 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 

x-fD^ 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R122 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R123 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R124 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R125 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R126 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R127 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

H3^ 




R128 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R129 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R130 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R131 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R132 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R133 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'n'i 




R134 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'n'i 




R135 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R136 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R137 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

X-f3^7 




R138 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R139 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-Cn'i 




R140 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-CU'i 




R141 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

H30 




R142 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R143 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R144 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R145 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-i'3'i 




R146 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R147 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 




R14B 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R149 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 

x-l'3'S 




R150 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R151 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 





931-15 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R152 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR! 47 OHM, 1/10W 




R153 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 




R154 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 

?-i'3'i 




R155 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R156 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R157 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R158 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 




R159 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

H3i 




R160 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 




R161 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R162 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R163 


VV1 -7118-470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R164 


VV1 - 7118 -470 




1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 




R165 


VV1 - 7118 - 105 




1 


RESISTOR, 1MOHM, 1/1 OW 

x-i'n'i 




R166 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R169 


VV1 - 7118 - 682 




1 


RESISTOR, 6.8KOHM, 1/1 0W 




R170 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R171 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R172 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R173 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R174 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R175 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R176 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 

5VnO 




R177 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R178 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

H3^ 




R179 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'D'S 




R180 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R181 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R182 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R183 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R184 
R185 
R186 
R187 
R188 


VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-221 
VV1 - 7118 - 102 
VV1 - 7118 - 102 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 220 OHM, 1/1 OW 

x-fH'} 

RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

x-rn'i 




R189 
R190 
R191 
R192 
R193 


VV1 -7118- 102 
VV1 - 7118 - 102 
VV1 - 7118 - 102 
VV1 - 7118 - 102 
VV1 -7118-102 






RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

x-Cl'S 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, IKOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R194 
R195 
R196 
R197 
R198 


VV1 -7118-102 
VV1 -7118 - 151 
VV1 -7118 - 151 
VV1 -7118 -151 
VV1 -7118 - 151 






RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 

resistor, 150 ohm, 1/1 ow 

resistor, 150 ohm, 1/1 ow 

tMhO 

RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 

RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 




R199 
R200 
R201 
R202 
R203 


VV1 -7118 - 151 
VV1 -7118 - 151 
VV1 -7118 - 151 
VV1 -7118 - 151 
VV1 -7118-681 






RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 




R205 
R206 
R207 
R208 
R209 


VV1 -7118- 151 
VV1 -7118-472 
VV1 -7118- 101 
VV1 -7118-222 
VV1 - 7118 - 222 






RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R210 
R211 
R212 
R213 
R217 


VV1 -7118 - 222 
VV1 -7118 -222 
VV1 -7118 - 222 
VV1 -7118 - 222 
VV1 -7118-100 






RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 

7= -CD'S 

RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 

x-rn'i 





931-17 



COPYRIGHT © 1996 CANON INC, 



CANON LBP-8 mark IV REV.1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN [IMPRIME AU JAPON] 



FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


0/ 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R218 


VV1 -7118-100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 




R219 


VV1 -7118-100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 

H3i 




R220 


VV1 -7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 0W 




R221 


VV1 - 7118- 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 0W 




R222 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 0W 


R223 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R224 


VV1 -7118- 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R225 


VV1 -711B- 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R226 


VV1 -7118-100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R231 


VV1 -6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R232 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R233 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R234 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R235 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R236 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R237 


VV1 - 6188- 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R238 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R239 


VV1 -6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R240 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R241 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/BW 




R242 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R243 


VV1 -6188-331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R244 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R245 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R246 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 

y-iTiO 




R247 


VV1 -6188-331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R248 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R249 


VV1 - 6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R250 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R251 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R252 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R253 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R254 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R255 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R2S6 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R257 


VV1 -6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 

y-i'iO 




R258 


VV1 -6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R259 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
? -I'll 5 




R260 


VV1 -6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R261 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R262 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
x-I'D'J 




R263 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R264 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
x-Ci'S 




R265 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 

x-fn'i 




R266 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
x-fU'S 




R267 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 

X-I'D'J 




R269 


VV1 -7118-472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 0W 




R270 


VV1 -7118-681 




1 


RESISTOR, 680 OHM, 1/1 0W 




R275 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 

X-I'D'S 




R276 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R277 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 

f-f30 




R278 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R279 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R281 


VV1 -7118-332 




1 


RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 0W 




R282 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R283 


VV1 -7118-472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 0W 




R284 


VV1 - 7188 -000 




1 


RESISTOR, OHM, 1/8W 
x-l'3'5 




R285 


VV1 -7118 -681 




1 


RESISTOR, 680 OHM, 1/1 0W 




R290 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 0W 




R291 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 





931-19 
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FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 - R292 
R293 
R295 
R296 
R297 


VV1 -7118-330 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118 -223 
VV1 -7118-223 




1 

1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 

RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-l'3'S 

RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 

x-fnO 




R298 
R299 
R300 
R301 
R302 


VV1 -7118 - 223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118 - 223 
VV1 -7118-223 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fa-i 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 




R303 
R304 
R305 
R306 
R307 


VV1 -7118-472 
VV1 -7118 - 223 
VV1 -7118 -223 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 4.7K0HM, 1/1 OW 

x-fnO 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 

x-i'n'} 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 

X^H^ 




R308 
R309 
R310 
R311 
R312 


VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-223 
VV1 - 7118 - 103 
VV1 - 7118 -681 




1 

1 
1 
1 

1 


RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 

x-l'IlO 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 

x-fnO 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'D'i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 680 OHM, 1 /1 OW 




R313 
R314 
X 2 
X 3 
X 4 


VV1 -7118 - 512 
VV1 - 7118 - 103 
RH6 -3153 - 000 
RH6 -3154 -000 
RH6 -3155 -000 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 5.1 KOHM, 1/1 OW 

x^nO 

RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

x^n-i 

QUARTZ, CRYSTAL, 33.3333MHZ 

x-i'^aO yy b'^-y 

QUARTZ, CRYSTAL, 29,821 OMHZ 
QUARTZ, CRYSTAL, 9.8304MHZ 

x-r^ao yy Vjv 
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FIGURE 931A 



VIDEO CONTROLLER BOARD ASS'Y (OLD 2 3 / 3 

bfx*=iVr-n-5>[s]Sggff (IB 2 7s) 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



SERIAL NUMBER / REMARKS 



NPN 

RB1 - 2944 - 000 
RB1 - 2945 - 000 
WS9 - 0239 - 000 
XB1 - 1301 -003 



VIDEO CONTROLLER BOARD ASS'Y 
PLATE, I/O 

i/o :7V- h 

COVER, I/O 
I/0 7JA'- 
NUT, LOCK 
UV0 -TV V 
SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X10 



XA9 - 0267 - 000 
XB1 - 1301 -604 
XB1 - 1301 - 205 
XB7 -2100 - 305 
XB7 - 2200 - 305 



SCREW, TP, M3X6 

TP*y 

SCREW,MACH.,PAN HEAD.M3X16 
SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X12 
NUT, HEX, M3 
NUT, HEX, M3 



11 
c 1 

C 2 
C 3 



VT2 -5019-010 
RB1 - 2937 - 000 
VC6 - 4890 - 476 
VC6 - 4890 - 476 
VC6 - 4890 - 476 



SPACER, CARD - EDGE 

7J"- Kl'»'X^-t 
SPRING, LEAF, GROUNDING 
7-7, -I" £A* 
CAPACITOR, 47UF, 10V 

CAPACITOR, 47UF, 10V 

CAPACITOR, 47UF, 10V 



C 4 

C 5 

C 6 

C 7 

C 8 



VC6 - 4890 - 476 
VC6 - 4890 - 476 
VC6 - 4890 - 476 
VW4 - 4027 - 334 
VW4 - 4027 - 334 



CAPACITOR, 47UF, 10V 

CAPACITOR, 47UF, 10V 
Vr>t 
CAPACITOR, 47UF, 10V 

CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

V?7t 



C 9 
C 10 
C 11 
C 12 
C 13 



VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 



334 
334 
334 
334 
334 



CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
V?« 

CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
3VxV+7 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 



C 14 
C 15 
C 16 
C 17 
C 18 



VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 
VW4 - 4027 - 



334 

334 
334 
334 



CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

v?vt 

CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 



931 A - C 19 
C 20 
C 21 
C 22 
C 23 



PART NUMBER 



VW4 - 4027 - 334 
VW4 - 2027 - 104 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4-2027- 104 



DESCRIPTION 



CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
CAPACITOR, 0,1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

zjy^y-ff 



SERIAL NUMBER / REMARKS 



C 24 
C 25 
C 26 
C 27 
C 30 



VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 104 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 



CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
nVxVtr 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 



C 31 
C 32 
C 33 
C 34 
C 35 



VW4 -2027- 104 
VW4 -2027- 104 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 -2027 - 104 
VW4 - 2027 - 1 04 



CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

oy^y^f 

CAPACITOR, 0.1UF, 25V 



C 36 
C 41 
C 42 
C 43 
C 44 



VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 



CAPACITOR, 

nv?yti- 

CAPACITOR, 
CAPACITOR, 
CAPACITOR, 

CAPACITOR, 

3V?V» 



0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 



C 45 
C 46 
C 47 
C 48 
C 49 



VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 



104 
104 
104 
104 
104 



CAPACITOR, 
CAPACITOR, 
CAPACITOR, 
CAPACITOR, 
CAPACITOR, 



0,1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1UF, 25V 



C 50 
C 51 
C 52 
C 53 
C 54 



VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 
VW4 - 2027 - 



104 
104 
104 
104 
104 



CAPACITOR, 
CAPACITOR, 
CAPACITOR, 
CAPACITOR, 
CAPACITOR, 



0.1UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 
0.1 UF, 25V 



931A-5 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 

n 

K 


T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931A - C 55 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 56 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 57 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

3-JtVV 




C 58 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 59 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 60 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 61 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 62 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 63 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 64 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 65 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

uy^y^i 




C 66 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 67 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 68 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 69 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 70 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 71 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 72 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 73 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 76 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 77 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 78 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 79 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 80 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 81 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 82 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 87 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 88 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 89 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 90 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 
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FIGURE 
& 

KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931A - C 91 
C 92 
C 93 
C 94 
C 95 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

nVxV+7 

CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 96 
C 97 
C 98 
C 99 
C100 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 




C101 
C102 
C103 
C104 
C105 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

zi-y=?y^ 

CAPACITOR, 220PF, 50V 




C106 
C107 
C108 
C109 
C110 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2234 - 221 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 220PF, 50V 

ziy^y? 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

CAPACITOR, 220PF, 50V 

3^7^ 




cm 

C118 
C119 
C120 
C121 


VW4 - 2234 - 221 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 - 2027 - 1 04 
VW4 -2027- 104 






CAPACITOR, 220PF, 50V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

ny^yif 

CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 
CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C122 

C123 
C124 
C125 
C126 


VW4 - 2234 - 1 80 
VW4-2234- 180 
VW4 - 2234 - 180 
VW4 - 2234 - 1 80 
VW4 - 2027 - 1 04 






CAPACITOR, 18PF, 50V 
DVxVti- 
CAPACITOR, 18PF, 50V 

CAPACITOR, 18PF, 50V 

CAPACITOR, 18PF, 50V 

CAPACITOR, 0,1 UF, 25V 

■3~y?y^ 





931A-7 
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FIGURE 
& 


PART NUMBER 


R 

A 
N 

K 


Q' 

T 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


KEY NO. 




Y 






931 A- C128 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C129 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 

nVxVtr 




C130 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, S80PF, 50V 




0131 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C132 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




0133 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




01 34 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C135 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




01 37 


VW4 - 2234 - 330 




1 


CAPACITOR, 33PF, 50V 




0138 


VW4-2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0,1 UF, 25V 




C139 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




C140 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




0141 


VW4 - 2234 -102 




1 


CAPACITOR, 1000PF, 50V 




0142 


V06 - 0810 -475 




1 


CAPACITOR, 4.7UF, 25V 




C143 


V06 -0810-106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C144 


VC6 -0810 - 106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C145 


VC6 - 0810 - 106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C146 


VC6 - 0810 - 106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C147 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C148 


VW4 - 5027 - 105 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 




01 49 


VW4 - 5027 - 1 05 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 




01 50 


VW4 -5027- 105 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 




C151 


VW4 - 5027 - 105 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 




01 52 


VW4-2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




01 53 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C154 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




01 55 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C166 


VW4 - 2234 - 330 




1 


CAPACITOR, 33PF, 50V 




0173 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




01 74 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


k 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 A- C175 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




D 1 


WA1 -5111 -000 




1 


DIODE, RB400D 




FILT 1 


WK3 -5019-000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61T20T472 




FILT 2 


WK3 - 5019 -000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61T20T472 




FILT 3 


WK3 -5126-000 




1 


FILTER, NOISE, TX1413NB 




FILT 5 


WK3 - 5139 -000 




1 


FILTER, NOISE, TX07250NB 




FILT 6 


WK3 -5019 - 000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61T20T472 




FILT 7 


WK3 - 5019 -000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61T20T472 




FILT 10 


WK3 - 5126 - 000 




1 


FILTER, NOISE, TX1413NB 
J'fXy-OW 




FILT 13 


WK3 - 5126 -000 




1 


FILTER, NOISE, TX1413NB 

J-iXzUhS 




IC 1 


WA3 - 6251 - 000 




1 


IC, XL8220 - 016 - PEP, M - CON 
CPU 




IC 2 


RH4- 5176 -000 




1 


IC, UPD94029GD - 002 - 5ML 

f- h7lW 




IC 3 


RH4 -5183 - 000 




1 


IC, TA8541F 
IC 




IC 4 


RH4 - 5177 -000 




1 


IC, UPD65029GD - 096 - 5BC 

f- F7U-f 




IC 5 


WA3 - 2635 - 000 




1 


IC, SN74LS244NS, TTL 
TTLIC 




IC 6 


WA3 - 1 227 - 000 




1 


IC, SN74LS14NS,TTL 
TTLIC 




IC 7 


WA3 - 1826 - 000 




1 


IC, SN7406NS, TTL 
TTLIC 




IC 8 


RH4 -3105 - 020 




1 


IC, UPD23C8000JGX - 329 - E1 
VXC ROM 




IC 9 


RH4 - 3104 -020 




1 


IC, UPD23C8000JGX - 328 - E1 
-77,-y ROM 




IC 12 


WA3 - 7018 -000 




1 


IC, HM514260AJ8, DRAM 
DRAM 




IC 13 


WA3 - 7018 -000 




1 


IC, HM514260AJ8, DRAM 
DRAM 




IC 14 


WA3 -7018 - 000 




1 


IC, HM514260AJ8, DRAM 
DRAM 




IC 15 


WA3 - 7018 -000 




1 


IC, HM514260AJ8, DRAM 
DRAM 




IC 16 


RF1 - 3569 - 000 
WA9 - 5147 -000 




1 
1 


IC, BR28C16A - 150, EEPROM 
EEPROM 

SOCKET, IC, 24P 

IC >JTV V 




IC 17 


RH4 - 0127 -000 




1 


IC, UPD78212GC - 513 - AB8, IOP 
SUB - CPU 




IC 18 


WA4 - 5606 - 000 




1 


IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER 

K^-fA'/l-v-AIC 




IC 19 


WA3 - 7346 - 000 




1 


IC, CXD1185CQ, SCSI CONTROLLER 
SCSI DVhD-7 




IC 20 


WA4 - 0820 - 000 




1 


IC, MB3771 

9VtV *Vv IC 




IC 21 


WA3 - 1 826 - 000 




1 


IC, SN7406NS, TTL 
TTLIC 





931A-9 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931A - IC 22 


WA3 - 6068 - 000 




1 


IC, SN74AS1004ANS, TTL 

TTLIC 




IC 23 


WA3 - 4398 - 000 




1 


IC, SN74ALS32NS, TTL 
TTLIC 




J 1 


RH2- 5180 -000 




1 


CONNECTOR, 26P 

3*5? 




J 2 


WA9 -5177 -000 




1 


SOCKET, IC, 72P 

IC V'TVV 




J 3 


WA9 - 5177 -000 




1 


SOCKET, IC, 72P 




J 4 


VS1 - 1201 - 014 




1 


CONNECTOR, 14P 

3*5? 




J 5 


SH8 -4166 - 000 




1 


CONNECTOR, 60P 




J 6 


VS1 - 5523 - 080 




1 


CONNECTOR, SOP 

3*5? 




J 7 


RH2 - 5204 - 000 




1 


CONNECTOR, 30P 

=1*5? 




J 8 


VS1 - 5603 - 044 




1 


CONNECTOR, 44P 

3*5? 




J 9 


VS1 - 1203 - 036 




1 


CONNECTOR, 36P 

3*5? 




J 10 


VS1 -0804 - 025 




1 


CONNECTOR, 25P 

3*5? 




JP 3 


VV1 -7188 - 000 




1 


RESISTOR, OHM, 1/8W 

X^3^ 




JP 12 


VV1 - 7188 - 000 




1 


RESISTOR, OHM, 1/8W 
7^30 




Ft 1 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
X*3^ 




R 2 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-r'3'5 




R 3 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

x-i'3'i 




R 4 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 5 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

7=*3'5 




R 6 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 




R 7 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

r*3^ 




R 8 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-l'3'5 




R 9 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

7=-<3'i> 




R 10 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

?^3tJ 




R 11 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

?*30 




R 12 


VV1 -7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 
x-l-3^ 




R 13 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 

X*3'5 




R 14 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

7=-f3^ 




R 15 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 
5=-f3^ 




R 16 


VV1 - 7118 -220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

7^3^ 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


H 
A 
N 
K 


0/ 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931A - R 17 
R 18 
R 19 
R 20 
R 21 


VV1 - 7118 -220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 






RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-CDt) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

X-C3t> 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

X-CDt> 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-CnO 




R 22 
R 23 
R 24 
R 25 
R 26 


VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 - 7118 - 220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 






RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

7= -Cut) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-Cut) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 27 
R 28 
R 29 
R 30 
R 31 


VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 






RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

X-C3t) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

f'CDi 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-Cnt? 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-C=lt) 




R 32 
R 33 
R 34 
R 35 
R 36 


VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 






RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-Cut) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

t= -Cut) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-CntJ 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-fut) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-Cut) 




R 37 
R 38 
R 39 
R 40 
R 41 


VV1 - 7118 - 220 
VV1 -7118-220 
VV1 - 7118 - 220 
VV1 - 7118 - 220 
VV1 -7118-220 






RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-C^O 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM. 1/1 OW 

?-C3t) 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-fHtJ 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-Cut) 




R 42 
R 43 
R 44 
R 45 
R 46 


VV1 -7118-220 
VV1 -7118 - 220 
VV1 -7118 - 220 
VV1 -7118-220 
VV1 - 7118 - 220 






RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

X-C3 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR. 22 OHM, 1/1 OW 

f^3v 





931A-11 



COPYRIGHT © 1996 CANON INC. 



CANON LBP-8 mark IV REV.O MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON] 



FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


k 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 A - B 47 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R 48 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 49 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 50 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 51 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 52 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 53 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

^-(30 




R 54 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-l'H^ 




R 55 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 56 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 57 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R SB 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 59 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'D'i 




R 60 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 61 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 62 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 63 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 64 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 65 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-l'2'S 




R 66 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 67 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 68 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 69 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-rn'S 




R 70 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 71 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
x-fnO 




R 72 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 73 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 74 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R 75 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

T^J'7 




R 76 


VV1 - 7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

T-(30 
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931A-12 



FIGURE 

& 
KEY NO. 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



SERIAL NUMBER / REMARKS 



931A - R 77 
R 78 
R 79 
R 80 
R 81 



VV1 
VV1 
VV1 
VV1 
VV1 



7118 - 223 
7118-223 
7118 - 103 
7118-103 
7118 - 220 



RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 
RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 
RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 
RESISTOR, 10KOHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 



R 82 
R 83 
R 84 
R 85 
R 86 



VV1 
VV1 
VV1 
VV1 
VV1 



-7118 -220 
-7118-220 
-7118-220 
- 7118 -220 
-7118-220 



RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 



R 87 
R 88 
R 89 
R 90 
R 91 



VV1 
VV1 
VV1 
VV1 
VV1 



- 7118 - 220 
-7118-220 
-7118-220 
-7118 -220 
-7118-220 



RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-Ca'i 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 



R 92 
R 93 
R 94 
R 95 
R 96 



VV1 ■ 
VV1 ■ 
VV1 - 
VV1 
VV1 - 



7118-220 
7118-220 
7118 -220 
7118 -220 
7118 - 220 



RESISTOR, 22 OHM, 
x-f3'5 

RESISTOR, 22 OHM, 
x-fU'S 
RESISTOR, 22 OHM, 

RESISTOR, 22 OHM, 

RESISTOR, 22 OHM, 



1/1 OW 
1/1 OW 
1/1 0W 
1/1 0W 
1/1 OW 



R 97 
R 98 
R 99 
R100 
R101 



VV1 ■ 
VV1 ■ 
VV1 ■ 
VV1 
VV1 - 



7118-220 
7118-220 
7118 - 220 
7118 - 220 
7118-220 



RESISTOR, 22 OHM, 

RESISTOR, 22 OHM, 

RESISTOR, 22 OHM, 

RESISTOR, 22 OHM, 
x-l'H'5 
RESISTOR, 22 OHM, 



1/1 ow 
1/1 OW 
1/1 OW 
1/1 OW 
1/1 OW 



R102 
R103 
R104 
R105 
R106 



VV1 ■ 
VV1 ■ 
VV1 - 
VV1 ■ 
VV1 



7118-220 
7118-220 
7118 -220 
7118 - 220 
71 1 8 - 220 



RESISTOR, 22 OHM, 

x-i'3'S 
RESISTOR, 22 OHM, 

RESISTOR, 22 OHM, 

x-fia'S 

RESISTOR, 22 OHM, 
x-I'D'i 
RESISTOR, 22 OHM, 



1/1 OW 
1/10W 
1/1 OW 
1/1 OW 
1/1 OW 



931A-13 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


k 

A 
N 
K 


0/ 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931A- R107 


VV1 -7116-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1 /1 OW 




R108 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R109 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-C)'} 




R110 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-i'n'i 




R1 11 


VV1 - 7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-O'i 




R112 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-lTlO 




R113 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 
x-lTlO 




R114 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 
x-fzi'S 




R115 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R116 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R117 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R118 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R119 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R120 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R121 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R122 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R123 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R124 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R125 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-iTlO 




R126 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fnO 




R127 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'U'S 




R128 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R129 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'^'i 




R130 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R131 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'j'i 




R132 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'n'} 




R133 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-l'H'J 




R134 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'=i'5 




R135 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-rurS 




R136 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 A- R137 
R138 
R139 
R140 
R141 


VV1 - 7118 - 223 
VV1 - 7118 - 223 
VV1 - 7118 - 223 
VV1 -7118 -223 
VV1 -7118 - 223 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R142 
R143 
R144 
R145 
R146 


VV1 -7118 -223 
VV1 -7118 -223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-frj'} 

RESISTOR, 22 OHM, i/10W 




R147 
R148 
R149 
R150 
R151 


VV1 -7118-220 
VV1 -7118-220 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 






RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 
RESISTOR, 22 OHM, 1/10W 
RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 
RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

x-i'D'i 




R152 
R153 
R154 
R155 
R156 


VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 






RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

x-CD'5 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

x-fD'} 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

T-C3 5 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

x-i'H'i 




R157 
R158 
R159 
R160 
R161 


VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118 -470 
VV1 -7118 -470 






RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

7^3 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 

x-fn'i 

RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 




R162 
R163 
R164 
R165 
R166 


VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118 - 105 
VV1 -7118-220 






RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 

xfrj'i 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 0W 

x-fll'} 

RESISTOR, 47 OHM, 1/10W 

RESISTOR, 1MOHM, 1/10W 

RESISTOR, 22 OHM, 1/1 0W 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931A- R169 


VV1 -7118 - 682 




1 


RESISTOR, 6.8KOHM, 1/1 0W 
X-I'DO 




R170 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

X-C3 




R171 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 




R172 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

xYH'} 




R173 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R174 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

H30 




R175 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R176 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R177 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R178 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW . 

x^O 




R179 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

xi'D'i 




R180 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fu'i 




R181 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

xfn'i 




R182 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R183 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R184 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R185 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-f 3 3 




R186 


VV1 -7118 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/1 OW 

x^O 




R187 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R188 


VV1 - 7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 
x-l'^'i 




R189 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R190 


VV1 -7118-102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

x^n-J 




R191 


VV1 - 7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R192 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R193 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

x-fn'i 




R194 


VV1 - 7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 

X-fD'jJ 




R195 


VV1 - 7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 

x-Cnr) 




R196 


VV1 - 7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 

xYn'S 




R197 


VV1 -7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 




R198 


VV1 -7118- 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 

x-f3^ 
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SERIAL NUMBER / REMARKS 


931A- R199 


VV1 -7118- 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 




R200 


VV1 - 7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 




R201 


VV1 -7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/10W 




R202 


VV1 -7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 0W 




R203 


VV1 -7118 - 681 




1 


RESISTOR, 680 OHM, 1/1 0W 




R205 


VV1 -7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 0W 




R206 


VV1 -7118 -472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 0W 




R207 


VV1 - 7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 0W 

x-l'H'S 




R208 


VV1 -7118-222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 0W 




R209 


VV1 -7118-222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 0W 




R210 


VV1 - 7118 - 222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 0W 




R211 


VV1 -7118 -222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 0W 




R212 


VV1 -7118 -222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 0W 




R213 


VV1 -7118 - 222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R217 


VV1 -7118-100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R218 


VV1 -7118-100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R219 


VV1 -7118- 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R220 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R221 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R222 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 




R223 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 




R224 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/10W 




R225 


VV1 - 7118 - 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R226 


VV1 -7118- 100 




1 


RESISTOR, 10 OHM, 1/1 OW 




R231 


VV1 -6188-331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R232 


VV1 -6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R233 


VV1 -6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R234 


VV1 -6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R235 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R236 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 
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FIGURE 
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A 
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DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 A- R237 


VV1 -6188-331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R238 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R239 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R240 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R241 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R242 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R243 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R244 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R245 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R246 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R247 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R248 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R24S 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R250 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
H30 




R251 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R252 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
X-l'D'i 




R253 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R254 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R255 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R256 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R257 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R258 


VV1 -6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R259 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R260 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R261 


VV1 -6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R262 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R263 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R264 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R265 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R266 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
x-l'H'S 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 A - R267 
R269 
R270 
R275 
R276 


VV1 - 7118 - 223 
VV1 -7118-472 
VV1 -7118-681 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

7= -I'll'} 

RESISTOR, 4.7KOHM, 1/10W 

x-l'D'5 

RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

7^H'} 

RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 

X-fU'i 




R277 
R278 
R279 
R281 
R282 


VV1 -7118-223 
VV1 - 7118 - 223 
VV1 - 7118 - 223 
VV1 -7118 - 332 
VV1 -7118-223 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

7-flO 




R283 
R285 
R290 
R291 
R292 


VV1 -7118-472 
VV1 -7118 - 681 
VV1 -7118- 101 
VV1 -7118-220 
VV1 - 7118 -330 






RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 

x-fn'S 

RESISTOR, 33 OHM, 1/10W 




R293 
R295 
R296 
R297 
R298 


VV1 -7118 - 223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

tVH'S 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

TVS'} 




R299 
R300 
R301 
R302 
R303 


VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 
VV1 -7118-223 
VV1 - 7118 -223 
VV1 -7118 -472 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 




R304 
R305 
R306 
R307 
R308 


VV1 -7118 -223 
VV1 -7118 - 223 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 
VV1 -7118-470 






RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

t4dD 

RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

X -I'll 9 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 

xfn'i 

RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 





931A-19 
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FIGURE 
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PART NUMBER 
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Q' 
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Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 A- R309 
R310 
R311 
R312 
R313 


VV1 -7118 -470 
VV1 -7118-223 
VV1 - 7118 - 103 
VV1 -7118-681 
VV1 - 7118 -512 






RESISTOR, 47 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 10KOHM, 1/10W 
RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 5, 1KOHM, 1/1 OW 




R314 
R315 
X 2 
X 3 
X 4 


VV1 -7118-103 
VV1 -7118 - 101 
RH6 -3153-000 
RH6 - 3154 - 000 
RH6 - 3155 - 000 






RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 100 OHM, 1/10W 
QUARTZ, CRYSTAL, 33.3333MHZ 
QUARTZ, CRYSTAL, 29.821 OMHZ 

x-/y30 vy K'iv 

QUARTZ, CRYSTAL, 9.8304MHZ 
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PH IDC QQ1R VIDE0 CONTROLLER BOARD ASS'Y (NEW 2 A) 
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CIPI IDC QQ1D VIDE0 CONTROLLER BOARD ASS'Y (NEW 3 / 3 



r ® 






m mini 


D 

B 


i s; 


55 H S ;« 


*n 


s 




«i i 


i! 


R 


m 


y 


s? 


!U 




B 



© 







n 



o 
in 



lli!l!!l 13 1!! 



B 



o 

3 



"SB 



B! 



□J m 

„ gagn 
r ^ ffi' IPS 

Bi H a ni 



® 

® 

o 

3 



D 



dffli 



«□ ® 



Id 






!D0 



=e 



c 



® 



" ^ DOD 5 ' m 

m -s r -0DD0DDDD n! s"^ 1"Ldi 



;;;; ;;;=-ooddddddd = 



IDDI ! 



CZD [ 

□ t 



© 



J J 



931 B-3 COPYRIGHT © 1996 CANON INC. 



CANON LBP ■ B mark IV REVO MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IHPRIIIE AJ JAPON] 



FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 

K 


0/ 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B - 

1 


RG1 -3160 - 070 
RB1 - 2944 - 000 




1 
1 


VIDEO CONTROLLER BOARD ASS'Y 

PLATE, I/O 

I/O 7b- h 


NEW 


2 


RB1 - 2945 - 000 




1 


COVER, I/O 

l/Ofl/f- 




3 


WS9 - 0239 - 000 




2 


NUT, LOCK 

avo -j-v Y 




4 


XB1 - 1301 - 003 




2 


SCREW,MACH.,PAN HEAD.M3X10 




5 


XA9 - 0267 - 000 




1 


SCREW, TP, M3X6 

TP^-y 




6 


RG1 -3354 - 000 




1 


VIDEO CONTROLLER PCB ASS'Y 




6A 


XB1 - 1301 -604 




2 


SCREW,MACH.,PAN HEAD,M3X16 




6B 


XB1 -1301 -205 




2 


SCREW,MACH.,PAN HEAD.M3X12 




6C 


XB7 -2100 - 305 




2 


NUT, HEX, M3 




6D 


XB7 - 2200 - 305 




2 


NUT, HEX, M3 




6E 


VT2 -5019-010 




4 


SPACER, CARD - EDGE 

ft- Kiyy **-+»- 




6F 


RB1 - 2937 - 000 




2 


SPRING, LEAF, GROUNDING 
7-X -1" £A* 




C 1 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




2 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 

3y?y<f 




C 3 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 4 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 5 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 6 


VC6 - 4890 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 7 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 8 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 9 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 10 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

uy^yf 




C 11 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 

D~y=ryv 




12 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 13 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 14 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 15 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 16 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 17 


VW4 - 4027 - 334 




1 I CAPACITOR, 0.33UF, 25V 
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PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


<r 

T 
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DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B- C 20 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 21 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 22 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 23 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 24 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 25 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 26 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 27 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 28 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 29 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C 30 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 31 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

zsy^y+r 




C 32 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 33 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 34 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 35 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 36 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

ny^yif 




C 41 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 42 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 43 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 44 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 45 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 46 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

3-y?yy 




C 47 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 

3-y^y+r 




C 48 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 49 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 50 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 51 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

uyry-if 




C 52 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 53 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 
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ft 
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PART NUMBER 


A 
N 
K 


T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B - C 54 


VW4 - 2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 55 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 56 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 57 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 58 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 59 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 60 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C 61 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR,0.1UF,25V 

ziy?y*i 




C 62 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 63 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 64 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 65 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C106 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




cm 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 




C118 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0,1 UF, 25V 




C119 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C120 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 

DVxV+r 




C121 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C122 


VW4 - 2234 - 1 80 




1 


CAPACITOR, 18PF, 50V 

DVTy+t 




C123 


VW4 - 2234 - 1 80 




1 


CAPACITOR, 18PF, 50V 




C126 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C128 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C129 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C130 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 

nyx'y-it 




C131 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C132 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C133 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C134 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C135 


VW4 - 2234 - 681 




1 


CAPACITOR, 680PF, 50V 




C137 


VW4 - 2234 - 330 




1 


CAPACITOR, 33PF, 50V 
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931B- C138 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C139 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




C140 


VW4 - 2234 - 220 




1 


CAPACITOR, 22PF, 50V 




C141 


VW4- 2234 -102 




1 


CAPACITOR, 1000PF, 50V 




C142 


VC6 -0810 -475 




1 


CAPACITOR, 4.7UF, 25V 




C143 


VCB - 0810 - 106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C144 


VC6 - 0810 - 106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C145 


VC6 -0810- 106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C146 


VC6 -0810-106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 25V 




C147 


VW4 - 2234 - 221 




1 


CAPACITOR, 220PF, 50V 

oy^y+r 




C148 


VW4-5027- 105 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 




C149 


VW4 - 5027 - 1 05 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 




C150 


VW4 -5027-105 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 

»T>t 




C151 


VW4 - 5027 - 105 




1 


CAPACITOR, 1UF, 25V 




C154 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C155 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C166 


VW4 - 2234 - 330 




1 


CAPACITOR, 33PF, 50V 




C174 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C175 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




C188 


VW4 - 4027 - 334 




1 


CAPACITOR, 0.33UF, 25V 




D 1 


WA1 -5111-000 




1 


DIODE, RB400D 




FILT 1 


WK3 -5126 - 000 




1 


FILTER, NOISE, TX1413NB 




FILT 2 


WK3 -5126-000 




1 


FILTER, NOISE, TX1413NB 




FILT 4 


WK3 - 5087 - 000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61R30T472 

y«7-f)W 




FILT 5 


WK3 - 5160 -000 




1 


FILTER, NOISE, BMF300 

;^X7-fAJ 




FILT 6 


WK3 - 5087 - 000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61R30T472 




FILT 7 


WK3 - 5087 - 000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61R30T472 




FILT 8 


WK3 - 5087 - 000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61R30T472 

;«7^w 




FILT 9 


WK3 - 5087 - 000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61R30T472 




FILT 11 


WK3 - 5087 - 000 




1 


FILTER, NOISE, NFM61R30T472 

;a'7-fw 
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931B - FILT 12 
FILT 13 
FILT 15 
IC 1 
IC 2 


WK3 -5126 -000 
WK3 -5126 -000 
WK3 -5126 - 000 
WA3 - 6251 - 000 
RH4 -5176-000 






FILTER, NOISE, TX1413NB 

FILTER, NOISE, TX1 41 3NB 

FILTER, NOISE, TX1413NB 

IC, XL8220 - 016 - PEP, M - CON 
CPU 

IC, UPD94029GD - 002 - 5ML 

f- Y7\>4 




IC 3 
IC 4 
IC 5 
IC 6 
IC 7 


RH4 - 5183 - 000 
RH4 - 5177 - 000 
WA3 - 2635 - 000 
WA3 - 1 227 - 000 
WA3 - 1 826 - 000 






IC, TA8541F 
IC 

IC, UPD65029GD - 096 - 5BC 

f- \-T\s4 

IC, SN74LS244NS, TTL 

TTLIC 

IC, SN74LS14NS.TTL 
TTLIC 

IC, SN7406NS.TTL 
TTLIC 




IC 8 
IC 9 
IC 12 
IC 13 
IC 14 


RH4- 3105 -020 
RH4 - 3104 - 020 
WA3 - 6256 - 000 
WA3 - 6256 - 000 
WA3 - 6256 - 000 






IC, UPD23C8000JGX - 329 - E1 

7X5 ROM 

IC, UPD23C8000JGX - 328 - E1 

Y7.5 ROM 

IC, UPD424260LE - 80, DRAM 
DRAM 

IC, UPD424260LE - 80, DRAM 
DRAM 

IC, UPD424260LE - 80, DRAM 
DRAM 




IC 15 
IC 16 

IC 17 
IC 18 


WA3 - 6256 - 000 
RF1 - 3569 - 000 
WA9 -5147 - 000 
RH4 -0127 - 000 
WA4 - 5606 - 000 






IC, UPD424260LE - 80, DRAM 
DRAM 

IC, BR28C16A - 150, EEPROM 
EEPROM 

SOCKET, IC, 24P 

IC yrVY 

IC, UPD78212GC - 513 - AB8, IOP 
SUB - CPU 

IC, MC145407F, DRIVER/RECEIVER 

h*^-fM7b->-/TIC 




IC 19 
IC 20 
IC 21 
IC 22 
J 1 


WA3 - 7346 - 000 
WA4 - 0820 - 000 
WA3 - 1826 -000 
WA3 - 6068 - 000 
RH2 - 5180 - 000 






IC, CXD1 185CQ, SCSI CONTROLLER 

scsi ziy \-a-^ 

IC, MB3771 

9~j9~j tiy-y ic 

IC, SN7406NS, TTL 
TTLIC 

IC, SN74AS1004ANS.TTL 
TTLIC 

CONNECTOR, 26P 

1*5$ 




J 2 
J 3 
J 4 
J 5 
J 6 


WA9 -5177 - 000 
WA9 -5177 - 000 
VS1 - 1201 - 014 
SH8 -4166 - 000 
VS1 - 5523 - 080 






SOCKET, IC, 72P 
IC VTVV 
SOCKET, IC, 72P 

\cj5W 

CONNECTOR, 14P 
1*5$ 

CONNECTOR, 60P 
DIS- 
CONNECTOR, 80P 
1*5$ 
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FIGURE 
& 

KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B- J 7 


RH2 - 5204 - 000 




1 


CONNECTOR, 30P 

DIS- 




J S 


VS1 -5603 - 044 




1 


CONNECTOR, 44P 




J 9 


VS1 -5710-036 




1 


CONNECTOR, 38P 




J 10 


VS1 -0804-025 




1 


CONNECTOR, 25P 




JP 3 


VV1 -7188-000 




1 


RESISTOR, OHM, 1/8W 




JP 12 


VV1 -7188 - 000 




1 


RESISTOR, OHM, 1/8W 




R 1 


VV1 -7118 - 220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 2 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R 79 


VV1 - 7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

7^0 




R 80 


VV1 -7118- 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 




R166 


VV1 -7118-220 




1 


RESISTOR, 22 OHM, 1/1 OW 




R169 


VV1 -7118-682 




1 


RESISTOR, 6.8KOHM, 1/1 OW 




R170 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R171 


VV1 -7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R172 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R173 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R174 


VV1 - 7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R175 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R176 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R177 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R178 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R179 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fll'i 




R180 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R181 


VV1 -7118-223 




.1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R182 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

X-l'H'tJ 




R183 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R184 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R185 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R186 


VV1 -7118 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/1 OW 




R187 


VV1 -7118-102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/10W 





931 B-9 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B- R188 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R189 


VV1 -7118- 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R190 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R191 


VV1 -7118-102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R192 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R193 


VV1 -7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 0W 




R194 


VV1 - 7118 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/1 OW 




R195 


VV1 -7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 0W 




R196 


VV1 -7118- 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 0W 

X-/D0 




R197 


VV1 -711B - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 
X-/HO 




R198 


VV1 -7118- 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 




R199 


VV1 -7118 - 151 




1 


RESISTOR, 1 50 OHM, 1 /1 OW 




R200 


VV1 - 7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 




R201 


VV1 - 7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 




R202 


VV1 -7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 




R203 


VV1 - 7118 - 681 




1 


RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 




R205 


VV1 - 7118 - 151 




1 


RESISTOR, 150 OHM, 1/1 OW 




R206 


VV1 -7118-472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 




R207 


VV1 -7118- 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 




R208 


VV1 -7118 - 222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R209 


VV1 -7118-222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R210 


VV1 - 7118 - 222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R211 


VV1 - 7118 - 222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R212 


VV1 - 7118 - 222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R213 


VV1 -7118-222 




1 


RESISTOR, 2.2KOHM, 1/1 OW 




R231 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R232 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R233 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R234 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 

x-fD'i 




R235 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
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Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B- R236 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 
x-r/3 




R237 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R238 


VV1 -6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 
er-l'3'i 




R239 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R240 


VV1 -6188-331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 
x-l'3'5 




R241 


VV1 - 6188 - 331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 
X-fU'S 




R242 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R243 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/6W 




R244 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R245 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R246 


VV1 -6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/BW 




R247 


VV1 -6186-331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R248 


VV1 - 6188 -331 




1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/8W 




R249 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R250 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R251 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R252 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R253 


VV1 -6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 

y-i'3'S 




R254 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R255 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R256 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R257 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R258 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R259 


VV1 - 6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R260 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R261 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
xi'zi'5 




R262 


VV1 -6188 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 

x-fn'S 




R263 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 

x-rn'i 




R264 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
x-l'3'5 




R265 


VV1 - 6188 -221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 
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FIGURE 

& 
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PART NUMBER 


ft 
A 
N 
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Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B- R266 


VV1 -6188-221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/4W 




R267 


VV1 - 7118 -223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R269 


VV1 -7118-472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

x-OO 




R270 


VV1 - 7118 - S81 




1 


RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 

x-en'5 




R275 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/10W 




R277 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x^H'i 




R278 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 0W 




R279 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 




R281 


VV1 - 7118 - 332 




1 


RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 0W 




R283 


VV1 -7118-472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 




R285 


VV1 -7118-681 




1 


RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 




R290 


VV1 -7118-510 




1 


RESISTOR, 51 OHM, 1/1 OW 

x-fnO 




R291 


VV1 -7118-430 




1 


RESISTOR, 43 OHM, 1/1 OW 
x-CD'i 




R293 


VV1 -7118-223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

X-fHO 




R303 


VV1 -7118-472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/1 OW 

x-rn'S 




R304 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-i'n'i 




R305 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-l'3'5 




R310 


VV1 -7118 - 223 




1 


RESISTOR, 22KOHM, 1/1 OW 

x-fn-i 




R311 


VV1 -7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 




R312 


VV1 -7118-681 




1 


RESISTOR, 680 OHM, 1/1 OW 

x-fD3 




R313 


VV1 -7118-512 




1 


RESISTOR, 5.1KOHM, 1/1 OW 

x-C^O 




R314 


VV1 - 7118 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

x-l'3't) 




R315 


VV1 - 7118 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/1 OW 

x-CnO 




R320 


VV1 -7118- 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 

x-I^O 




R321 


VV1 -7118- 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/1 OW 




RA 1 


VR5 - 8770 - 220 




1 


RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 




RA 2 


VR5 - 8770 - 220 




1 


RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 
x-Cn'STl'-i' 




RA 3 


VR5 - 8770 - 220 




1 


RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 




RA 4 


VR5 - 8770 - 220 




1 


RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x^nO 7UY 




RA 5 


VR5 - 8770 - 220 




1 


RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 
X-C3-5 7U-C 
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PART NUMBER 
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A 
N 
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Q' 
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Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B- RA 6 
RA 7 
RA e 
RA 9 
RA 10 


VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 






RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 
x-CDS 7b-C 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

xfuS 7b-f 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-CDS 7W 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-CnS 7M 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-O'i 7b-f 




RA 11 
RA 12 
RA 13 
RA 14 
RA 15 


VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 470 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 






RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-CD'i 7b^ 

RESISTOR ARRAY, 47 OHM, 1/32W 

j^O 7b-f 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

X-CHS 7b-< 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-CuS 7b-< 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-fn'i 7b-f 




RA 16 
RA 17 
RA 18 
RA 19 
RA 20 


VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 220 






RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-fll'i 7b-f 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

7-/30 7W 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-CDS 7b-f 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

t^:07W 

RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-fD'i 7b-< 




RA 21 
RA 22 
RA 23 
RA 24 
RA 25 


VR5 - 8770 - 220 
VR5 - 8770 - 470 
VR5 - 8770 - 470 
VR5 - 8770 - 470 
VR5 - 8770 - 470 






RESISTOR ARRAY, 22 OHM, 1/32W 

x-C^S 7M 

RESISTOR ARRAY, 47 OHM, 1/32W 

x-fn'i 7b-f 

RESISTOR ARRAY, 47 OHM, 1/32W 

x-fnS 7b-r 

RESISTOR ARRAY, 47 OHM, 1/32W 

x-fuS 7b-< 

RESISTOR ARRAY, 47 OHM, 1/32W 

x-O 1 } 7b-< 




RA 28 
RA 29 
RA 30 
RA 31 
RA 32 


VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 






RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

x-l'H'i 7b-< 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

x-fD'57b-C 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 
x-C^'5 7W 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 
x-O'i 7b-< 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

x-CD'S 7b-< 




RA 33 
RA 34 
RA 35 
RA 36 
RA 37 


VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - B770 - 223 






RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

f-f^7W 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

r-fD^7W 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

x-fuS 7M 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

T'OO 7M 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

7-fDO 7b-f 
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FIGURE 
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Q' 
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DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


931 B - RA 38 
RA 39 
RA 40 
RA 41 
RA 42 


VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

T^3i7M 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

T-f^O 7bY 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

T-(3l> 7bf 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

7-fziO 7bY 




RA 43 
RA 44 
RA 45 
X 1 
X 3 


VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
VR5 - 8770 - 223 
RH6 - 3152 - 000 
RH6 - 3154 - 000 




1 

1 
1 
1 
1 


RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 
?-f:0 7b-C 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

?-f33 7b^ 

RESISTOR ARRAY, 22KOHM, 1/32W 

?-CaO 7b-f 

QUARTZ, CRYSTAL, 16.6666MHZ 

x-f-bao v~j ¥0'j 

QUARTZ, CRYSTAL, 29,821 OMHZ 




X 4 


RH6 -3155-000 




1 


QUARTZ, CRYSTAL, 9.8304MHZ 

7-oj30 vys?ov 
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FIGURE 940 



PICK-UP MOTOR DRIVER PCB ASS'Y 




940-1 



COPYRIGHT <8 1996 CANON INC. 



CANON LBP-8 mark IV REV.1 MAY 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON] 
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A 
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DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


940 - 


RG5 - 0512 - 070 




1 


PICK - UP MOTOR DRIVER PCB ASSY 




C601 


VC7 -4910 - 226 




1 


CAPACITOR, 22UF, 35V 




C602 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0,1 UF, 50V 




C603 


VC7 -7040 - 101 




1 


CAPACITOR, 100PF, 50V 




C604 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 




C605 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 

3V?Vt7 




C606 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




C607 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




C608 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0,1 UF, 50V 




C609 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 




C610 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 




C611 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR.0.1UF, 50V 

ny^y-if 




D601 


WA1 -5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




D602 


WA1 - 5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




D603 


WA1 - 5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




D604 


WA1 -5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




D605 


WA1 -5410 - 000 




1 


DIODE.RB441Q 

94 *- K 




D606 


WA1 -5410 -000 




1 


DIODE, RB441Q 

9U- K 




D607 


WA1 -5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




D608 


WA1 -5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




FU601 


VD5 - 0221 - 001 




1 


FUSE, 48V, 1A 

hn-X 




IC601 


RH4 -5132-000 




1 


IC, MN53005CLT, GATE ARRAY 

f- h 7b-f 




IC602 


WA4 - 1 035 - 000 




1 


TRANSISTOR ARRAY, M54640P 




IC603 


WA4 - 1 035 - 000 




1 


TRANSISTOR ARRAY, M54640P 




J601 


VS1 - 1029 - 013 




1 


CONNECTOR, 13P 




J602 


VS1 - 5218 -010 




1 


CONNECTOR, 10P 




J603 


VS1 - 5451 - 004 




1 


CONNECTOR, 4P 




J604 


VS1 -5451 - 004 




1 


CONNECTOR, 4P 




J605 


VS1 - 1029 - 006 




1 


CONNECTOR, 6P 




Q601 


WA4 - 5456 - 000 




1 


IC, MN1381 - R, RESET 

<)tv V IC 
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940-2 



FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


940 - R601 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
xt'D'} 




R602 


VR7 - 3120 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 




R603 


VR1 - 1141 -472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 




R604 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R605 


VR1 - 1141 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 




R606 


VR1 - 1141 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 




R607 


VR1 - 1141 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 




RS08 


VR1 - 1141 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 




R609 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R610 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R611 


VR7 - 3120 - 101 




1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 




R612 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

7= -en's 




R613 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R614 


VR1 - 1141 -563 




1 


RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 

x-fn} 




R615 


VR1 - 1141 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-fD} 




R616 


VR1 - 1141 - 103 




1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 




R617 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R618 


VR1 - 1141 -273 




1 


RESISTOR, 27KOHM, 1/4W 




R619 


VR1 - 1141 -472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 




R620 


VR1 - 1141 -472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 
x-fni 




R621 


VR1 - 1141 - 105 




1 


RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 




R622 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R623 


VR1 - 1141 -472 




1 


RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 




R624 


VR1 - 1141 -273 




1 


RESISTOR, 27KOHM, 1/4W 
7= -I'D'} 




R625 


VR1 - 1141 -273 




1 


RESISTOR, 27KOHM, 1/4W 
? -I'll -5 




R626 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
tMU'S 




R627 


VR1 - 1141 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
7= -I'D} 




R628 


VR7 - 2680 - 109 




1 


RESISTOR, 1.0 OHM, 1/2W 




R629 


VR1 - 1141 -273 




1 


RESISTOR, 27KOHM, 1/4W 

tMH'} 




R630 


VR1 - 1141 - 102 




1 


resistor, 1kohm, 1/4w 
tMH'5 





940-3 
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FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


940 - R631 
R632 
R633 
R634 
R635 


VR1 - 1141 - 101 
VR1 - 1141 - 563 
VR1 - 1141 - 102 
VR1 - 1141 - 102 
VR1 -1141 - 102 




1 
1 

1 
1 
1 


RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 

RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 

T-fzlO 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R636 
R637 
R638 
R639 
R640 


VR1 - 1141 - 102 
VR1 - 1141 - 201 
VR1 - 1141 - 201 
VR1 - 1141 - 102 
VR7 -2680- 109 




1 

1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

RESISTOR, 200 OHM, 1/4W 

RESISTOR, 200 OHM, 1/4W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

RESISTOR, 1.0 OHM, 1/2W 
x-fD'i 




R641 
R642 
R643 
R644 
SW601 


VR1 - 1141 - 103 
VR1 - 1141 - 103 
VR1 - 1141 - 103 
VR1 - 1141 - 361 
WC8 - 9502 - 000 




1 
1 

1 
1 
1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 360 OHM, 1/4W 
SWITCH, KEY 




SW602 
SW603 
SW604 
SW605 
X601 


WC8 - 0234 - 000 
WC8 - 0234 - 000 
WC8 - 0234 - 000 
WC8 - 0234 - 000 
RH5 - 0055 - 000 




1 
1 
1 
1 
1 


SWITCH, PUSH 
-fVVzxZKJV^ 
SWITCH, PUSH 
-fVVziZKAV^ 
SWITCH, PUSH 

SWITCH, PUSH 
-fV'JZi.T.'tV^ 
OSCILLATOR, FAR 

FAR->V (-"Si/ 
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940-4 



FIGURE 970 



SENSOR PCBASS'Y 



P™ 

iTo^raO 



'0 




r "i 
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FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


970 - 

D701 
D702 
J701 
J702 


RG5 - 0514 - 000 
WA1 - 0474 - 000 
WA1 - 0474 - 000 
VS1 - 1102 -010 
VS1 - 5451 - 003 






SENSOR PCB ASSY 

tey+)-7j-i'n *av 

DIODE, S5566B 

DIODE, S5566B 
2-<t- K 
CONNECTOR, 10P 

CONNECTOR, 3P 




J703 

J704 

PS701 

PS702 

Q701 


VS1 - 5451 - 004 
VS1 -5451 -002 
WG8 - 0173 - 020 
WG8 -0173-020 
WA2 - 1115 - 000 






CONNECTOR, 4P 
CONNECTOR, 2P 

IC, TLP806, PHOTO INTERRUPTER 
IC, TLP806, PHOTO INTERRUPTER 
TRANSISTOR, 2SD201 8 




Q702 
R701 
R702 


WA2 - 1 1 1 5 - 000 
VR7 - 0580 - 471 
VR7 - 0580 - 471 






TRANSISTOR, 2SD201 8 
RESISTOR, 470 OHM, 1/2W 
RESISTOR, 470 OHM, 1/2W 
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ENVELOPE FEEDER 



ENVELOPE FEEDER 
[ R73-3007 ] 
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HP! IDC CA ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM 




ENVELOPE FEEDER PCB ASS'Y 

WB7<-yBasa 



INTERNAL COMPONENTS 



CnT> 
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FA-1 



FIGURE F10 



EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 




501 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


A 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


F10- 

1 
2 
3 

4 


NPN 

RA2 - 1620-000 
RA2 - 1 623 - 000 
RA2 - 1621 -000 
RF1 - 3556 - 000 


N 


RF 


EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. 
FRAME 

COVER, LOWER 

V* 7JA- 

COVER, RIGHT 

7JA- <=¥') 

PLATE, SIDE GUIDE 




4A 

5 

6 

7 

8 


RS2 - 8168 - 000 
RA2 - 1628 - 000 
RF1 - 3560 - 000 
RA2 - 1627 - 000 
RF1 - 3555 - 000 






LABEL, "LIMIT" 
te+tf-f ^<^b 
TRAY, EXTENSION 
■tm-30 hb-f 
WEIGHT 
■}i-f r- 
ARM, WEIGHT 
ii-f h 7-i, 
COVER, LEFT 
7JA- (t?''J) 




9 
10 
11 
12 
13 


RA2 - 1624 - 000 
RA2 - 1575 - 020 
RA2 - 1576 - 000 
XB5 - 6300 - 807 
RG5 - 0578 - 000 






PLATE, LIMIT 

b-j$-j *fe-f -O 

PLATE, SEPARATION GUIDE 
7J-C K 1" i> 
nut, plate 

screw, tp, m3x8 
tp*-;; 

cable assy 




501 


XB4 - 7401 - 207 




4 


SCREW.TAPPING.PAN HEAD.M4X12 
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Fin IDC C-H INTERNAL COMPONENTS (7; 



*#««rt«(7z) 



503 



SEE FIGURE F90 



(PS931) 



,<5> 505 



501 




/ \ / \ ^ 

/ \o / )g I \ 

is 506 I 1' 



505 506 
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FIGURE F11 



INTERNAL COMPONENTS {% 

*%> (7.) 
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FIGURE 

8, 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


F11 - 

1 


NPN 

RA2 - 1563 -000 




RF 


INTERNAL COMPONENTS 

*>*-!' *7H+-I"7 
ROLLER, PAPER FEED 

JVJ'J-t) U--y 




2 


RA2 - 1565 -000 






JOINT 

VB'iV V 




3 


RA2 - 1567 - 000 






ROLLER 




4 


RA2 - 1629-000 






PLATE, PRESSURE 




5 


RA2- 1569-000 






LEVER, SENSOR 

fey-y- ua- 




6 


RA2 - 1 570 - 000 






SPRING, LEAF 

-f£ A* 




7 


RA2 - 1571 -000 






SPRING, TORSION 

*V'J A'* 




8 


RA2 - 1572 -000 






SHAFT, PAPER FEED 

aw) V0 




9 


RS1 - 2386 - 000 






SPRING, COMPRESSION 

jy-yn-y a* 




10 


RS1 - 0554 - 000 






GEAR, 24T 
24T^7 




11 


RS1 - 0555 - 000 






GEAR, 20T 
20T^7 




12 


RS1 - 0561 - 000 






GEAR, 20T 
20T=?7 




13 


RS1 - 0556 - 000 






GEAR, 36T 
36T=f7 




14 


RS1 - 0557 - 000 






GEAR, 36T 
36T=P7 




15 


RS1 - 0558 - 000 






GEAR, 24T 
24T +'7 




16 


RS1 - 0559 - 000 






GEAR, 22T 
22T ¥7 




17 


RS1 - 0560 - 000 






GEAR, 22T 

22T¥7 




18 


RG5 - 0577 - 000 






CABLE ASS'Y 

'ja-kyzf 


J136, J931 


19 


RS1 - 1053 - 000 




3 


BUSHING 




20 


FS1 - 1433 -000 




3 


BUSHING 




21 


FS1 -1187-000 




4 


BUSHING 




22 


RH7 -1154-000 






MOTOR, STEPPING, DC 3.1 W 


M4, J932 


23 


RF1 - 3550 - 000 






SHAFT, DRIVE 

r-"5 VO 




24 


RG1 -3110 - 030 






LEFT DRIVE ASS'Y 




25 


RS1 - 0552 - 000 






GEAR, 20T 
20T=f7 




26 


RS1 - 0553 - 000 






GEAR, 42T/28T 
42T/2BT=t ; 7 




27 


WT2 - 0434 - 000 






CLAMP 




28 


RF1 - 3543 - 030 






PLATE, DRIVE, RIGHT 




29 


RG1 - 3112 -000 






SEPARATION ASS'Y 

■Jy<) V 





F11-3 
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FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


F11 - 29A 
29 B 
29C 
29D 
29E 


RA2 - 1 579 - 000 
RA2 - 1582 - 030 
RF1 - 3548 - 000 
RF1 - 3549 - 000 
XD3 -1200-102 




1 
1 
1 
1 
1 


ARM, REGISTRATION 

uyxh 7-u 

LIMITER, TORQUE 

bllO 'JSy* 
ROLLER, UPPER 

SHAFT, SEPARATION ROLLER 

yyu a-=? jo 

PIN, SPRING 




30 
31 
32 
33 
34 


RA2 - 1589 - 000 
RF1 - 3546 - 000 
RA2 - 1592 - 000 
RF1 - 3547 - 000 
RA2 - 1586 -000 




1 
3 
1 
3 
1 


SHAFT, PAPER PICK - UP 1 

tn'Si* u-=j 'JO (1) 
ROLLER, PAPER PICK - UP 1 
tiOv n-=? (1) 
SHAFT, PAPER PICK - UP 2 

*n.^j a-? 'JO (2) 

ROLLER, PAPER PICK - UP 2 
tZL'i-y D-5 (2) 

SHAFT, SEPARATION LOWER 

jyj jo jo 




35 

36 

501 

502 

503 


RF1 - 3545 - 000 
WE8 - 5171 - 000 
XB1 - 2300 - 607 
XB1 - 2400 - 607 
XB4 - 7401 - 007 




1 
1 
2 
1 
6 


ROLLER, SEPARATION LOWER 

jyj jo n-5 

FERRITE CORE 
7X-5-I' h -27 
SCREW.MACH. TRUSS HEAD,M3X6 

A-rv k *y 

SCREW,MACH„TRUSS HEAD.M4X6 

iuj K*y 

SCREW,TAPP1NG,PAN HEAD,M4X10 

-fKOVYLJl-'J 




504 
505 
506 
507 
508 


XB5 - 6300 - 807 
XD2 - 1100 - 322 
XD2 - 1100 -502 
XD3 - 2200 - 082 
XD3 - 2200 - 102 




1 
3 
7 
6 
1 


screw, tp, m3x8 

tp*->" 

RING, E 
E <)y? 

RING, E 
E <)J0f 
PIN, DOWEL 

PIN, DOWEL 

-WD'} My 
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FIGURE F90 



ENVELOPE FEEDER PCB ASS'Y 



RH10377 
04 

RG5-0576 

MADE IN JAPAN » 

IC933 M5£640P $ 

T^ CL 



"1 




F90-1 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


F90 - 


RG5 - 0576 - 000 




1 


ENVELOPE FEEDER PCB ASSY 




C931 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 




C933 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 




C934 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 




C935 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 50V 




C936 


VC4 - 3503 - 821 




1 


CAPACITOR, 820PF, 50V 




C937 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




C938 


VC4 -3503 - 101 




1 


CAPACITOR, 100PF, 50V 




C939 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




C942 


VC7 -4940- 106 




1 


CAPACITOR, 10UF, 50V 




C943 


VC7 - 4930 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 35V 




0944 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




C945 


VC9 - 5047 - 000 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 




D931 


WA1 - 5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




D932 


WA1 - 5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




D933 


WA1 - 5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 
94 1- K 




D934 


WA1 - 5410 - 000 




1 


DIODE, RB441Q 




FU931 


VD5 - 0221 - 001 




1 


FUSE, 48V, 1A 

ha-X 




IC931 


RH4 - 5132 - 000 




1 


IC, MN53005CLT, GATE ARRAY 

f- h 7W 




IC932 


RH4 - 0125 -000 




1 


IC, UPD17103CX - 544, M - CON 
CPU 




IC933 


WA4- 1035-000 




1 


TRANSISTOR ARRAY, M54640P 




IC934 


WA4- 1035-000 




1 


TRANSISTOR ARRAY, M54640P 




J931 


VS1 - 5450 - 004 




1 


CONNECTOR, 4P 




J932 


VS1 - 5451 - 004 




1 


CONNECTOR, 4P 




PS931 


WG8 -0173 - 020 




1 


IC, TLP806, PHOTO INTERRUPTER 

y*v-<y5=?75 




Q931 


WA4 - 01 35 - 000 




1 


IC, HA17805P, REGULATOR 




Q932 


WA4 - 5456 - 000 




1 


IC, MN1381 - R, RESET 

Ut-V hIC 




R931 


VR5 - 3680 - 102 




1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R932 


VR7 -2680 - 119 




1 


RESISTOR, 1.1 OHM, 1/2W 




R933 


VR5 - 3680 - 563 




1 


RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


F90 - R934 
R935 
R936 
R937 
R938 


VR5 -3680-102 
VR7 -2680 - 119 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 103 
VR5-3680- 103 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

x-i'ii'5 

RESISTOR, 1.1 OHM, 1/2W 

x-i^v 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
x-fU'i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-l'3'S 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 




R939 
R940 
R941 
R942 
R943 


VR5 -3680 - 103 
VR5 - 3680 - 563 
VR5 -3680 - 103 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 103 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

X-C30 

RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 

x-fnO 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-i'D'i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-fri'S 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-l'H'S 




R944 
R945 
R946 
R947 
R948 


VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 1 02 
VR5 - 3680 - 105 
VR5 -3680 - 103 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-fH'} 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

x-CH'i 

RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 

x-l'3'5 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-O'S 




R951 
R952 
R953 
R954 
R955 


VR5 - 3680 - 331 
VR5 - 3680 - 331 
VR5 - 3680 - 331 
VR5 - 3680 - 331 
VR5 - 3680 - 273 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 

x-CD'S 

RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 

x-fu'i 

RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 

x-tn'i 

RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 

xfnO 

RESISTOR, 27KOHM, 1/4W 

x-fn'i 




R956 
R957 
R958 
R959 
R967 


VR5 - 3680 - 102 
VR5 - 3680 - 472 
VR5 - 3680 - 102 
VR5 - 3680 - 101 
VR5 -4150 - 121 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

x-i'D'i 

RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 

x-fS'} 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

x-i'3'5 

RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 

x-f3v 

RESISTOR, 120 OHM, 2W 




R968 
X931 


VR5 - 3680 - 361 
RH5 - 0055 - 000 




1 
1 


RESISTOR, 360 OHM, 1/4W 
x-fHv 

OSCILLATOR, FAR 
FAR->V h"5"> 





F90-3 
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PAPER FEEDER UNIT 
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FIGURE RA 



ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM 



PAPER FEEDER DRIVE ASS 

KIM! 



m> 




1 FEEDER MAIN BODY 



<m> 



PAPER FEEDER PCB ASS'Y 
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C\r\ IDC Dirt PAPER FEEDER MAIN BODY 

Mount ml) ^-^.^-y^ 



1 1 F 



\(J135) 




11A /^ 

s' (J851) 
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FIGURE 

I. 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


mo - 


NPN 




RF 


PAPER FEEDER MAIN BODY 

*- n? -(-? fry 94 




1 


RB1 - 3265 - 000 


N 


1 


FRAME, RIGHT 




2 


RB1 - 2603 - 000 


N 


1 


FRAME, FRONT 
7L/-AC7I) 




3 


RB1 - 3286 - 000 


N 


1 


FRAME, REAR 

7b-A(7yo) 




4 


RB1 - 3287 - 000 




1 


COVER, FRONT 

7lX- (71) 




5 


RB1 - 2628 - 000 




1 


COVER 




6 


RB1 - 2647 - 000 




1 


PLATE, GROUNDING 

7-7, ivy 




7 


RB1 -3284 - 000 


N 


1 


FRAME, LEFT 

7b-A(hJ>"'J) 




8 


RF5 - 0374 - 000 




1 


SPRING, LEAF 




9 


RF5 - 0375 - 000 




2 


SHAFT 




10 


RG5 - 0482 - 000 




1 


FRAME LOWER ASS'Y 

7b~it'>5' 7" 




10A 


RB1 - 2620 - 000 




2 


FOOT, RUBBER 

:'1>7J 




11 


RG5 - 0483 - 020 




1 


MOUNT COVER ASSY 

t'O 7JA- 7" 




11A 


RB1 -2616 - 000 




1 


ROLLER, GUIDE 




11B 


RB1 - 2629 - 000 




1 


SPRING, LEAF 




11C 


RB1 - 2630 - 000 




1 


COUPLER, GUIDE 




11D 


RB1 -2615 - 000 




1 


ARM, SENSOR 

teVit 7-A 




11E 


RS5 - 2203 - 000 




1 


SPRING, TENSION 




1 1F 


RG5 - 0542 - 020 




1 


PAPER FEEDER CABLE ASSY 

x-rfv-f-w-nty 


J135, J851 


11G 


WT2 - 0030 - 000 




1 


TIE, CABLE 

y 9 by ivy f 




11H 


XA9 - 0591 - 000 




1 


SCREW, M3X8 

P94 h *y 




12 


RB1 - 2609 - 000 




1 


COVER, INNER 

-T7+-7JA- 




13 


RB1 -2617 -000 




1 


SPRING, LEAF 
-I'* A* 




14 


XA9 - 0591 - 000 




4 


SCREW, M3X8 

p 5>-r i- *y 




15 


XA9 - 0326 - 000 




1 


SCREW, TP, M3X4 
TP*i> 




16 


XA9 -0615-000 




10 


SCREW, M4X8 




17 


WT2 - 0030 - 000 




1 


TIE, CABLE 

yo\iy i\y K 




501 


XB6 - 7301 - 009 




4 


SCREW, TP, M3X10 
TP^y 
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FIGURE R11 



PAPER FEEDER DRIVE ASS'Y 

SEKSfS 



501 
4. / 27 




30G 30B \ 30H 

30D 



NOTE ; This assembly does not include the parts shown with key No. 32, 33, 34 and 38. 

;± ; Z!Dn.-~j h£ s Key No. 32, 33, 34, 38 <D$iS,\fa%n£M£j» 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



SERIAL NUMBER / REMARKS 



1 
2 
3 
3A 



RG5 - 0782 - 
RA1 - 7636 - 
RB1 -2190- 
RF5 - 0377 - 
RB1 - 2648 - 



180 
000 
000 
000 
000 



PAPER FEEDER DRIVE ASS'Y 
SCREW, STEPPED, M3 

COLLAR, SPRING 

A* 7J^- 
GUIDE, FRONT 

7H K (71) 
PLATE, GUIDE 
7H K A'V 



4 

4A 

5 



RF5 - 0378 - 
RB1 - 2649 - 
RB1 -2613 - 
RB1 - 2614 - 
RB1 - 2625 



020 
000 
000 
000 
000 



GUIDE, REAR 
#-< K(Oyn) 
PLATE, GUIDE 

RAIL, GUIDE 

PLATE 

SPRING, LEAF 



10 

11 

12 



RB1 - 3288 - 
RB1 -2635- 
RB1 - 2636 - 
RB1 - 2639 - 
RB1 - 2641 - 



000 
000 
000 
000 



BLOCK, DRIVE 

K0 r)uVJ 
ROLLER, FEEDER 

CAM, PICK - UP 

SHAFT, FEEDER 

IVJ'J VI 

SHIM 



13 
14 
15 



RF5 - 0372 - 
RS5 - 0267 - 
RS5 - 0269 - 
RS5 - 0272 - 
RS5 - 0273 - 



000 
000 
000 
000 
000 



SHAFT, PICK - I 

tn^y y? 

GEAR, 45T 

45T +'7 

GEAR.22T/48T 
22T/48T =P7 

GEAR, 26T/26T 
26T/26T ¥7 

GEAR, 39T 
39T=^7 



21 
22 



RS5 - 0274 - 
RS5 - 1075 - 
RS5 - 1076 - 
RS5 - 2201 - 
RS5 - 2202 - 



000 
000 
000 
000 



GEAR, 33T 
33T^7 
BUSHING, M 

BUSHING, L 

SPRING, TENSION 

SPRING, COMPRESSION 



25 
26 
27 



RS5 -6114 - 
RS5 - 6115 - 
RH7 - 5080 - 
XA9 - 0591 - 
RG5 - 0484 - 



000 
000 
000 
000 
020 



WASHER, WAVE 
SPACER 

SOLENOID, DC24V 

V b J -f K 
SCREW, M3X8 

ROLLER HOLDER ASSY 
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FIGURE 

S, 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


R1 1 - 27A 


RB1 - 2622 - 020 




1 


HOLDER, ROLLER 




27B 


RS5 -6113-020 




2 


ROLLER 

3D 




27C 


XD3 - 2200 - 102 




2 


PIN, DOWEL 




28 


RB1 - 2637 - 000 




1 


PENDULUM 

7Un 




29 


RS5 - 0268 - 000 




1 


GEAR, 25T 

25T*7 




30 


RG5 - 0486 - 000 




1 


PLATE ASS'Y 




30A 


RB1 - 2642 - 000 




1 


ANGLE 




30B 


RB1 - 2643 - 000 




3 


DAMPER, RUBBER 




30C 


RF5 - 0371 - 000 




1 


PLATE 




30D 


RF5 - 0376 - 000 




1 


GEAR, 70T 
70T=t ; 7 




30 E 


RH7 - 1150 - 000 




1 


MOTOR, STEPPING, DC 3.3W 


M3, J852 


30F 


RS5 - 0271 - 000 




1 


GEAR, 25T 

25T=f7 




30G 


RS5 - 0275 - 000 




1 


GEAR, 31T 
31T=P7 




30H 


RS5 - 1074- 000 




1 


BUSHING, S 




30J 


RS5 - 6115 - 000 




1 


SPACER 




30K 


XB1 - 2300 - 507 




3 


SCREW,MACH.,TRUSS HEAD.M3X5 




SOL 


XD2 -1100-502 




1 


RING, E 

e yyy 




31 


XA9 - 0267 - 000 




1 


SCREW, TP, M3X6 
TP*y 




32 


RB1 - 2627 - 020 




1 


WEIGHT 
0X1- h 


SEE NOTE 


33 


RB1 - 2632 - 000 




1 


ROLLER, PICK - UP 


SEE NOTE 


34 


XA9 - 0591 - 000 




2 


SCREW, M3X8 


SEE NOTE 


35 


RS5 -6116-000 




3 


WASHER 




36 


RS5 -6117-000 




1 


WASHER, WAVE 

±5 nvv-v 




37 


RS5 -6131 - 000 




1 


SPACER, 2 




38 


RS5 - 8239 - 000 




1 


LABEL 


SEE NOTE 


39 


RB1 - 2653 - 000 




1 


STOPPER 




501 


XB1 - 2301 - 009 




2 


SCREW.MACH., TRUSS HEAD.M3X10 




502 


XD1 -1106-232 




1 


WASHER, SHIM 




503 


XD2 - 1 1 00 - 402 




1 


RING, E 

Eyyy 




504 


XD2 - 1100 - 502 




4 


RING, E 
E'JViT" 





R11-3 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


B 
A 
N 

K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


R11 - 505 


XD3 -2200- 122 




1 


PIN, DOWEL 

^30 V.V 
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R11-4 



ripi inr nor) CASSETTE 500 (S TYPE, L TYPE) 



tiiz-y h 500 (S^-f7°, L^-f7°) 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


R30 


1 
2 
3 


NPN 

RB1 - 2375 - 000 
RB1 - 2377 - 000 
RB1 - 2957 - 000 




RF 
1 
1 
1 


CASSETTE 500 
flfe'V h500 

DIAL 

'VV5 

GEAR, 28T 

26T¥7 

ARM, DISPLAY 

ta^v'7-A 


S TYPE, L TYPE 




4 


RB1 - 2437 - 000 




3 


ARM 

7-h 






5 


RF5 - 0661 - 020 
RF5 -1813-000 




1 
1 


COVER, FRONT 

VI 7JA- 

COVER, FRONT 

VI 7JA- 


STYPE 
LTYPE 




5A 


RS5 - 8220 - 000 
RS5 - 8748 - 000 




1 
1 


LABEL, PAPER SIZE 

It-i'Xv^ib 
LABEL, PAPER SIZE 


STYPE 
LTYPE 




6 


RB1 - 3298 - 000 




1 


COVER, REAR 

O^y-y 7j/t- 






7 


RB1 - 2417 - 000 




1 


ARM, SENSOR 

VyJ3'i'ryj L 7-h, 






8 


RB1 - 3295 - 000 




1 


BLOCK, DISPLAY 






9 


RB1 - 2423 - 000 




1 


CAM, SIZE 

+KX7JA 






10 


RB1 - 2424 - 000 




3 


PIN, SIZE 

tf-exfy 






11 


RB1 - 2430 - 000 




1 


PLATE, REAR 






12 


RB1 - 2431 - 000 




1 


SPRING, LEAF 






13 


RB1 - 2432 - 000 




1 


PLATE, FRONT 
tynV-l'S (VI) 






14 


RB1 - 3299 - 000 




2 


PLATE, FIXING 

+ 7J-I' H 3T1" Y$ 






15 


RB1 - 2426 - 000 




1 


SPACER 






16 


RF5 - 0664 - 000 


N 


1 


PLATE, PAPER LIFTING 
7-7J -I * 


STYPE 






RF5 - 1814 - 000 


N 


1 


PLATE, PAPER LIFTING 

7-73 Y* 


LTYPE 




16A 


RB1 -2419-000 




1 


SHEET, FRICTION 

zfy u y - h 






16B 


RS5 - 8198 - 000 
RS5 - 8749 - 000 




1 
1 


LABEL, OPERATION 
LABEL, OPERATION 


STYPE 
LTYPE 




17 


RF5 - 0440 - 030 




1 


PLATE, SIDE LIMIT 
+7-Y K+feY ■<$ 






17A 


RS5 -2195-000 




1 


SPRING, TORSION 






17B 


RF5 - 0669 - 000 




1 


SPRING, LEAF 
+7--1- K #-f K AR- 






18 


RF5 - 0441 - 000 




1 


RACK, 29T 

29T^i? 






19 


RF5 - 0445 - 000 




1 


PLATE, FRONT 
*Vn.y -O (Vi) 






20 


RF5 - 0446 - 000 




1 


PLATE, END 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


R30 - 21 
22 
23 
24 
25 


RF5 - 0668 - 000 
RB1 - 3303 - 000 
RF5 - 0443 - 000 
RS5 - 0255 - 000 
RS5 - 0256 - 000 




1 
1 
1 
1 
1 


GEAR, KNOB, 17T 
UT"J7~ ¥7 
COUPLER, DISPLAY 

ba^y 37 

PLATE, PRESSURE DISPLAY 

GEAR, 45T/20T 
45T/20T =f 7 

GEAR, 47T 
47T=P7 




26 
27 
28 
29 


RS5 - 0257 - 000 
RS5 - 0258 - 000 
RS5 - 2192 -000 
RS5 -2194 - 000 
RS5 - 2193 -000 




1 

1 
1 
1 
1 


GEAR, 29T/41T 
29T/41T=P7 
GEAR, 26T 
26T=T7 

SPRING, TENSION 

bW'J A* 

SPRING, COMPRESSION 
7VV3-'? A* 

SPRING, COMPRESSION 

7V"jn.-? A* 


STYPE 
LTYPE 


30 

31 

32 

501 


RS5 -8197 - 000 
XA9 - 0591 - 000 
RB1 - 3289 - 000 
XZ1 - 1301 -805 




1 
4 
1 
1 


LABEL, OPERATION 
SCREW, M3X8 

COVER, REAR CASSETTE 

fiiLV (• Visa tirt- 
S PACER 


LTYPE 







































R30-3 
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FIGURE R90 



PAPER FEEDER PCB ASS'Y 
^-/\°. 7 4 -^BESSIE 



r 



:<£ 



X 
2T 



IC65I 



GATE ARHAY 



~o — u 



O 



R8G0 

I I I 

aitcM loi 



D 



i ai-Cm- 



IO 



CT 

CX2 

nM.HI- " "" JP852 " 

—)H JPS53 

rl I I I 1 



Hi 



:|s 



ICW3 ^017103 I j 



8-1- 

ST 



:? 

•s 



V 

hT » 



mm} 



ML 



Ii-. <£ i i i i 



JP878 a I ' I 

\-i a » » ~ j - _, 

1 - a a » 3 » 2 

-J -J -J M • 

01 >• <* I I I 1 • 



Jfe7q_ 

FUB5I 



B rlt: , ™~--»- s s 




J 



"D cr 

IC8S3 

MBABiop Reai n 

OUT IN 



ci 






® 



iiiiii: 






R90-1 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


R90 - 

C851 
C852 
C853 
C854 


RG5 - 0541 - 000 
VC4 -3503 - 101 
VC9 - 5047 - 000 
VC9 - 5047 - 000 
VC9 - 5047 - 000 






PAPER FEEDER PCB ASS'Y 
CAPACITOR, 100PF, 50V 
CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 
CAPACITOR, 0.1UF, 50V 

nVxV+f- 

CAPACITOR, 0.1UF, 50V 

3VtV» 




C855 
C856 
C857 
C85B 
C859 


VC9 - 5047 - 000 
VC4 - 3503 - 821 
VC4 - 3503 - 821 
VC4 - 3503 - 821 
VC4 - 3503 - 821 






CAPACITOR, 0.1 UF 50V 
CAPACITOR, 820PF, 50V 
CAPACITOR, 820PF, 50V 

ny?y>t 

CAPACITOR, 820PF, 50V 

^T^» 

CAPACITOR, 820PF, 50V 




C860 
C861 
C862 
C863 
C864 


VC9 - 5047 - 000 
VC9 - 5047 - 000 
VC7 - 4930 - 476 
VC9 - 5047 - 000 
VC7 -4940 - 106 






CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 
HVxV+f 
CAPACITOR, 0.1 UF, 50V 

CAPACITOR, 47UF, 35V 
HVxV+f 
CAPACITOR, 0,1 UF, 50V 

CAPACITOR, 1 0UR 50V 




C865 
D851 
D852 
D853 
D854 


VC9 - 5047 - 000 
WA1 -5410-000 
WA1 -5410 -000 
WA1 -5410 - 000 
WA1 - 5410 - 000 






CAPACITOR, 0.1UF, 50V 
DIODE, RB441Q 

94 1- K 

DIODE, RB441Q 
94 1- K 
DIODE, RB441Q 

94*- k 

DIODE, RB441Q 

94 1- K 




D855 
FU851 
IC851 
IC852 
IC853 


WA1 - 0474 - 000 
VD5 - 0221 - 001 
RH4- 5132 -000 
RH4 - 0123 -000 
WA4 -1035-000 






DIODE, S5566B 

941- K 

FUSE, 48V, 1A 

ta-X 

IC, MN53005CLT, GATE ARRAY 

f- V 7W 

IC, UPD17103CX, M - CON, 4BIT 

CPU 

TRANSISTOR ARRAY, M54640P 

h?y-y?,9 ju-f 




IC854 

IC855 

J851 

J852 

J853 


WA4 -1035-000 
WA4 - 5456 - 000 
VS1 - 1029 -004 
VS1 - 5451 - 004 
VS1 -5451 - 003 






TRANSISTOR ARRAY, M54640P 
Y^yVT.9 7\j4 
IC, MN1381 - R, RESET 
'J fey HC 
CONNECTOR, 4P 

CONNECTOR, 4P 

CONNECTOR, 3P 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


ft 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


R90 - PC851 
Q851 
Q852 
Q853 
R851 


WG8 -0173 - 020 
WA2 - 5106 - 000 
WA2 - 01 24 - 000 
WA4 - 01 35 - 000 
VR5 - 3680 - 102 






IC, TLP806, PHOTO INTERRUPTER 

TRANSISTOR, 2SD2213 

TRANSISTOR, 2SC1815Y 

IC, HA17805P, REGULATOR 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
x-1'3'5 




R852 
R853 
R854 
R855 
R856 


VR5 - 3680 - 273 
VR5 - 3680 - 102 
VR5-3680- 105 
VR5 - 3680 - 102 
VR5 - 3680 - 102 






RESISTOR, 27KOHM, 1/4W 

T-fn'i 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

tMH'} 

RESISTOR, 1MOHM, 1/4W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 

RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 




R857 
R858 
R859 
R860 
R861 


VR5 -3680-102 
VR5 -3680- 103 
VR5 - 3680 - 1 03 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 331 






RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

5= -I'll ■i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-rn'i 

RESISTOR, 330 OHM, 1/4W 

x-fn'i 




R862 
R863 
R864 
R865 
R866 


VR5 - 3680 - 331 
VR5 - 3680 - 331 
VR5 - 3680 - 331 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 103 






resistor, 330 ohm, 1/4w 

tVh'S 

resistor, 330 ohm, 1/4w 

resistor, 330 ohm, 1/4w 

x-Cn'5 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-i'3'i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
x-l'3'5 




R867 
R868 
R869 
R870 
R871 


. VR5- 3680 -103 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 - 3680 - 1 03 






resistor, 10kohm, 1/4w 

tMh'} 

resistor, 10kohm, 1/4w 

x-fn'S 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-fn'i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-fa'i 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-fu'i 




RB72 
R873 
R874 
R875 
R876 


VR5 - 3680 - 1 03 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 -3680- 103 
VR5 - 3680 - 103 
VR5 -3680 - 103 






RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-i'n'S 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 
x-fn'5 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

? -I'll -5 

RESISTOR, 10K0HM, 1/4W 

x-i'3'S 

RESISTOR, 10KOHM, 1/4W 

x-i'H'S 





R90-3 
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FIGURE 

& 
KEY NO, 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


R90 - R877 
R878 
R879 
R880 
R881 


VR5 - 3680 - 563 
VR5 - 3680 - 102 
VR5 - 3680 - 563 
VR5 - 3680 - 102 
VR7 -2680- 119 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 56KOHM. 1/4W 
RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 56KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 1.1 OHM, 1/2W 




R882 
R883 
R884 
R885 
R886 


VR7 - 2680 - 119 
VR5 -3680 - 101 
VR5 - 3680 - 102 
VR5 - 3680 - 472 
VR5 - 3680 - 150 




1 

1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 1.1 OHM, 1/2W 
RESISTOR, 100 OHM, 1/4W 
RESISTOR, 1KOHM, 1/4W 
RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 

RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 

f^3^ 




R887 
R888 
R889 
R890 
R891 


VR5 - 3680 - 150 
VR5 -3680 - 150 
VR5 - 3680 - 150 
VR5 - 3680 - 150 
VR5 -3680 - 150 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 
RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 
RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 
RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 
RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 




R892 
R893 
R894 
R895 
SW851 


VR5 - 3680 - 150 
VR5 - 3680 - 150 
VR5 - 3680 - 472 
VR5 - 3680 - 361 
WC8 - 0234 - 000 




1 
1 
1 
1 
1 


RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 

x-l'H'i 

RESISTOR, 15 OHM, 1/4W 

RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W 

5= -I'D* 

RESISTOR, 360 OHM, 1/4W 

SWITCH, PUSH 




SW852 
SW853 
X851 


WC8 - 0234 - 000 
WC8 - 0234 - 000 
RH5 - 0055 - 000 




1 

1 
1 


SWITCH, PUSH 

SWITCH, PUSH 

OSCILLATOR, FAR 
FAR yy K*i/ 
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EXPANSION ROM BOARD 

*£5i ROM tK-K 



OPTIONAL FEATURE BOARD 1 
[R73-3010] 
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FIGURE VA 



ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM 




ROM BOARD ASS'Y 

ROM-K- K 



<M> 
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VA-1 



FIGURE V90 



ROM BOARD ASS'Y 

ROM tK- K 



^ o°o°o °o ° o ° o ° o 



R0M-T2 BOARD 

HADE IN JAPAN 



JME"»4«4!II>:. „„ „„, 

123456789101112 
1234 1234 1234 



0°0 0° oo°0 0°0 



' RH1 -041 4-04 



o°o°o °o ° o ° o ° o 




Y° g" o "g o ° o 

_ _o_ _ q _ _o_ _ a 



40 RON HI WHO 
P.H4-51T0 

_ I Bl 



o°o°o°oo °o o°o 



■ 10 CD "" 

p« pp 



p 



o o°o°oo °o o°o 



□ » 
o°o°o°oo o°o°o 



CI 3 , , 

'•i ndii 



CD 



CDc 



" c=e 



CD 



De ^ De D= »Hgc. =□ 



L'i 



o £ o g o"g o g 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 
A 
N 
K 


0/ 

T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


V90 - 


RG1 -3123 - 000 




1 


ROM BOARD ASSY 

ROM tK- K 




C 1 


VC7 - 4060 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 

ziyfy+r 




C 2 


VC7 - 4060 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




3 


VW4-2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 4 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




5 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 6 


VW4 - 2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




7 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 8 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 9 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 10 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 11 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 12 


VW4 -2027- 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 13 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 14 


VW4 - 2027 - 1 04 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 15 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1UF, 25V 




C 16 


VW4 -2027 - 104 




1 


CAPACITOR, 0.1 UF, 25V 




C 17 


VC7 - 4060 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




C 18 


VC7 - 4060 - 476 




1 


CAPACITOR, 47UF, 10V 




IC 1 


RH4 -5178 -000 




1 


IC, UPD65016GJ - 134 - 3EB 

f- h 7bY 




IC 2 


RH4 -5178 - 000 




1 


IC, UPD65016GJ - 134 - 3EB 

f- V 7UY 




IC 3 


RH2 - 5205 - 000 




1 


SOCKET, IC 

icv'rvh 




IC 4 


RH2 - 5205 - 000 




1 


SOCKET, IC 
IC 'J'TVV 




IC 5 


RH2 - 5205 - 000 




1 


SOCKET, IC 
te'JVVh 




J 1 


VS1 - 5524 - 080 




1 


CONNECTOR, 80P 




R 1 


VV1 - 7116 - 221 




1 


RESISTOR, 220 OHM, 1/1 0W 




R 2 


VV1 -7118 - 332 




1 


RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 0W 




R 3 


VV1 - 7118 - 332 




1 


RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 OW 




R 4 


VV1 - 7118 - 332 




1 


RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 0W 




R 5 


VV1 -7118 - 332 




1 


RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 0W 
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FIGURE 

& 
KEY NO. 


PART NUMBER 


R 

A 
N 
K 


Q' 
T 
Y 


DESCRIPTION 


SERIAL NUMBER / REMARKS 


V90 -R6 
R 7 
R 8 
R 9 
R 10 


VV1 — 71 1B — 332 
VV1 - 7118 - 332 
VV1 - 7118 - 332 
VV1 - 7118 - 332 
VV1 - 7118 ~ 332 






RESISTOR. 3.3KOHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 3, 3KOHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 0W 
RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 OW 
RESISTOR, 3.3KOHM, 1/1 OW 




RA 1 
RA 2 
RA 3 
RA 4 
RA 5 


VR7 - 3160 -472 
VR7 - 3160 -472 
VR7 - 3160 - 472 
VR7 - 3160 - 472 
VR7 -3160 -472 






RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/1 6W 

RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM, 1/16W 

H^7b^ 

RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM. 1/1 6W 

T^DO 7UY 

RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM. 1/16W 
x-<=l0 7b-< 

RESISTOR ARRAY. 4.7KOHM, 1/1 BW 

f-fDO 7U-C 




RA 6 
RA 7 
RA 8 
RA 9 


RH4 - 9046 - 000 
RH4 - 9046 - 000 
RH4 - 9046 - 000 
RH4 - 9046 - 000 






RESISTOR ARRY, EXBF10WT73J 

x-f 3 5 7bY 

RESISTOR ARRY, EXBF10WT73J 

xY:^ 7UY 

RESISTOR ARRY, EXBF10WT73J 

t-YH'} 7U-f 

RESISTOR ARRY, EXBF10WT73J 









































V90-3 
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B 



NUMERICAL INDEX 
S|5£,3!3I* 





FIGURE 




FIGURE 




FIGURE 


PART NUMBER 




& 


PART NUMBER 




& 


PART NUMBER 


& 






KEY NO. 




KEY NO. 




KEY NO. 


FA9 - 1449 - 000 


103 


- 14 


RB1 - 2193 - 000 


265 


- 28 


RB1 - 2618 - 000 


RIO - 


11A 


FS1 - 1187-000 


F11 


- 21 


RBI - 2194- 000 


310 


- 15J 


RB1 - 2617 - 000 


RIO - 


13 


FS1 - 1433 - 000 


F11 


- 20 


RB1 - 2197 - 000 


310 


- 21 


RB1 - 2620 - 000 


R10 - 


10A 


RA1 - 7584 - 000 


810 


1 


RB1 - 2200 - 000 


265 


- 42 


RB1 - 2622 - 020 


R11 - 


27A 


RA1 - 7636 - 000 


R11 


1 


RB1 - 2201 - 000 


265 


- 33 


RB1 - 2625 - 000 


R11 - 


7 


RA2 - 1563 - 000 


F11 


1 


RB1 - 2226 - 000 


105 


9 


RB1 - 2627 - 020 


R11 - 


32 


RA2 - 1565 - 000 


F11 


2 


RB1 - 2234 - 000 


105 


4A 


RB1 - 2628 - 000 


R10 - 


5 


RA2 - 1567 - 000 


F11 


3 


RB1 - 2235 - 000 


105 


- 4B 


RBI - 2629 - 000 


R10 - 


1 1 B 


RA2 - 1569 - 000 


F11 


5 


RBI - 2236 - 000 


105 


1 


RB1 - 2630 - 000 


R10 - 


11C 


RA2 - 1570 - 000 


F11 


6 


RBI - 2237 - 020 


320 


2 


RB1 - 2632 - 000 


R11 - 


33 


RA2- 1571 -000 


F11 


7 


RB1 - 2238 - 000 


105 


4C 


RB1 - 2635 - 000 


R11 - 


g 


RA2- 1572 - 000 


F11 


- 8 


RB1 - 2239 - 000 


105 


- 4D 


RB1 - 2636 - 000 


R11 - 


10 


RA2- 1575 - 020 


F10 


- 10 


RB1 - 2240 - 000 


105 


4E 


RB1 - 2637 - 000 


R11 - 


28 


RA2 - 1576 - 000 


F10 


- 11 


RB1 - 2241 - 000 


105 


- 4F 


RB1 - 2639 - 000 


R11 - 


11 


RA2 - 1579 - 000 


F11 


- 29A 


RB1 - 2242 - 000 


105 


4G 


RB1 - 2641 - 000 


R11 - 


12 


RA2- 1582-030 


F11 


- 29B 


RB1 - 2243 - 000 


105 


4H 


RB1 - 2642 - 000 


R11 - 


30A 


RA2 - 1586 - 000 


F11 


- 34 


RB1 - 2244 - 000 


320 


3 


RB1 - 2643 - 000 


R11 - 


30B 


RA2 - 1589 - 000 


F11 


- 30 


RBI - 2251 - 000 


105 


5 


RBI - 2647 - 000 


RIO - 


6 


RA2 - 1592 - 000 


F11 


- 32 


RBI - 2253 - 000 


105 


2 


RBI - 2648 - 000 


R11 - 


3A 


RA2 - 1620 - 000 


F10 


1 


RB1 - 2259 - 040 


105 


- 11 


RB1 - 2649 - 000 


R11 - 


4A 


RA2 - 1621 - 000 


F10 


3 


RB1 - 2280 - 000 


101 


7 


RB1 - 2653 - 000 


R11 - 


39 


RA2 - 1623 - 000 


F10 


2 


RB1 - 2262 - 000 


810 


3 


RB1 - 2739 - 000 


300 - 


15 


RA2 - 1624 - 000 


F10 


9 


RB1 - 2263 - 040 


810 


4 


RB1 - 2740 - 000 


300 - 


16 


RA2 - 1627 - 000 


F10 


7 


RB1 - 2264 - 000 


810 


5 


RB1 - 2850 - 000 


370 - 


19 


RA2 - 1628 - 000 


F10 


5 


RB1 - 2265 - 020 


810 


6 


RB1 - 2920 - 000 


101 - 


2 


RA2 - 1629 - 000 


F11 


4 


RBI - 2270 - 000 


810 


9 


RBI - 2921 - 040 


100 - 


1 


RA9 - 0637 - 000 


104 


- 11 


RBI - 2272-020 


810 


- 11 


RBI - 2922 - 040 


100 - 


2 


RBI - 2080 - 000 


102 


1 


RBI -2273-020 


810 


- 12 


RBI - 2924 - 000 


100 - 


3 


RB1 - 2100 - 030 


. 102 


2 


RB1 - 2274 - 020 


810 


- 13 


RB1 - 2927 - 000 


102 - 


6 


RB1 - 2101 - 020 


102 


3 


RB1 - 2284 - O00 


810 


- 14 


RB1 - 2928 - 000 


370 - 


1 


RB1 -2105 -030 


102 


4 


RB1 - 2285 - 020 


810 


- 15 


RB1 - 2930 - 000 


340 - 


1 


RB1 - 2106 - 000 


102 


5 


RB1 - 2286 - O00 


810 


- 26 


RB1 - 2931 - 000 


100 - 


4 


RB1 - 2109 - 030 


371 


1 


RB1 - 2287 - 000 


810 


2 


RB1 - 2932 - 020 


100 - 


5B 


RB1 - 2110 - 000 


371 


2 


RB1 - 228S - 000 


810 


- 33 


RB1 - 2935 - 000 


301 - 


7 


RB1 - 2111 - 030 


102 


7 


RB1 - 2295 - 000 


370 


- 18 


RBI - 2937 - 000 


931 


11 


RB1 - 2112 - 000 


103 


1 


RB1 - 2299 - 030 


370 


2 




931A - 


11 


RBI - 2113 - 000 


103 


2 


RB1 - 2302 - 000 


370 


3 




931B - 


6F 


RBI - 2114 -000 


102 


8 


RB1 - 2306 - 000 


370 


4 


RB1 - 2939 - 000 


101 - 


1A 


RB1 - 2115 - 040 


371 


4 


RB1 - 2307 - 000 


370 


5 


RB1 - 2940 - 000 


104 - 


2 


RB1 - 2116 - 000 


320 


1 


RB1 - 2309 - 000 


370 


- 17A 


RB1 - 2941 - 000 


104 - 


3 


RB1 -2118-000 


110 


1 


RB1 -2314-000 


101 


6 


RB1 - 2943 - 000 


104 - 


4 


RB1 - 2122 - 000 


102 


- 10 


RB1 - 2319 - 000 


260 


2 


RB1 - 2944 - 000 


931 


1 


RB1 - 2123 - 000 


102 


- 11 


RB1 - 2323 - 000 


101 


3 




931A - 


1 


RB1 - 2125 - 020 


102 


- 26 


RB1 - 2324 - 000 


101 


4 




931 B - 


1 


RB1 - 2126 - 000 


310 


1 


RBI - 2329 - 000 


101 


5 


RB1 - 2945 - 000 


931 


2 


RB1 - 2127 - 000 


310 


2 


RBI - 2341 - 000 


104 


1 




931A - 


2 


RB1 - 2128 - 000 


310 


- 18 


RBI - 2345 - 000 


110 


3 




931 B - 


2 


RB1 - 2129 - 000 


310 


3 


RBI - 2350 - 000 


103 


3 


RB1 - 2950 - 030 


104 - 


5 


RB1 - 2131 - 000 


310 


4 


RB1 - 2352 - 000 


103 


4 


RB1 - 2951 - 000 


104 - 


6 


RB1 - 2132 - 000 


310 


- 22A 


RB1 - 2353 - 000 


105 


- 17 


RB1 - 2953 - 000 


104 - 


7 


RB1 - 2133 - 000 


310 


- 22B 


RB1 - 2354 - O00 


100 


5A 


RB1 - 2954 - 000 


104 - 


8 


RB1 - 2134 - 000 


310 


- 22C 


RB1 - 2369 - 000 


300 


1 


RB1 - 2958 - 020 


300 - 


9 


RBI - 2135 - 000 


265 


1 


RBI - 2370 - 020 


300 


2 




301 - 


2 


RBI - 2137 - 030 


310 


- 16 


RBI - 2372 - 020 


300 


3 


RBI - 2957 - 000 


300 - 


8 


RB1 - 2138 - 000 


310 


5 




301 


1 




R30 - 


3 


RB1 - 2139 - 030 


310 


- 17 


RBI - 2375 - 000 


300 


6 


RB1 - 2958 - 000 


300 - 


4 


RB1 - 2146 - 000 


340 


2 




R30 


1 


RB1 - 2960 - 000 


301 


14 


RB1 - 2149 - 000 


310 


- 23B 


RB1 - 2377 - 000 


300 


7 


RB1 - 2981 - 000 


301 - 


14 


RBI - 2152 - 000 


310 


- 23C 




R30 


2 


RB1 - 2962 - 000 


110 - 


2 


RBI - 2154 - 040 


265 


- 29 


RB1 - 2380 - 000 


300 


- 10 


RB1 - 2963 - 000 


105 - 


16 


RB1 - 2158 - 000 


265 


2 




301 


3 


RBI - 2984 - 000 


300 - 


24 


RB1 - 2158 - 000 


265 


3 


RBI - 2381 - 000 


300 


- 11 


RB1 - 2965 - 000 


100 - 


6B 


RB1 - 2164 - 000 


265 


4 


RBI - 2384 - 000 


300 


- 12 


RB1 - 2966 - 000 


102 - 


12 


RB1 - 2165 - 000 


265 


5 




301 


4 


RB1 - 2967 - 000 


370 - 


20 


RB1 - 2166 - 000 


265 


- 34 


RB1 - 2386 - 000 


300 


- 13 


RB1 - 2988 - 000 


103 - 


17 


RB1 - 2167 - 000 


265 


- 35 




301 


5 


RB1 - 3284 - 000 


R10 - 


7 


RB1 - 2168 - 000 


310 


7 


RB1 - 2388 - 020 


300 


- 22A 


RB1 - 3285 - 000 


R10 - 


1 


RB1 - 2169 - 000 


310 


8 




301 


- 10A 


RB1 - 3286 - 000 


R10 - 


3 


RB1 - 2170 - 000 


310 


- 15A 


RBI - 2389 - 000 


300 


- 14 


RB1 - 3287 - 000 


R10 - 


4 


RB1 - 2171 - 000 


310 


- 15B 




301 


6 


RBI - 3288 - 000 


R11 - 


a 


RB1 - 2173 - 000 


310 


- 15C 


RBI -2417-000 


R30 


7 


RB1 - 3289 - 000 


R30 - 


32 


RB1 - 2175 - 040 


310 


- 15D 


RBI - 2419 - O00 


R30 


- 16A 


RB1 - 3295 - 000 


R30 - 


8 


RB1 - 2176 - 040 


310 


- 15E 


RB1 - 2423 - 000 


R30 


9 


RB1 - 3298 - 000 


R30 - 


6 


RB1 - 2177 - 000 


310 


- 15F 


RB1 - 2424 - 000 


R30 


- 10 


RB1 - 3299 - 000 


R30 - 


14 


RBI - 2179 - 000 


265 


- 30 


RB1 - 2426 - 000 


300 


- 25 


RB1 - 3303 - 000 


R30 - 


22 


RB1 - 2180 - 000 


265 


- 31 




R30 


- 15 


RB1 - 3442- 000 


370 - 


21 


RB1 - 2181 - 000 


310 


- 19 


RB1 - 2430 - 000 


R30 


- 11 


RB1 - 3486 - 020 


370 - 


22 


RB1 - 2182 - 000 


310 


- 20 


RB1 ~ 2431 - 000 


R30 


- 12 


RB1 - 3481 - 030 


260 - 


1 


RB1 - 2186 - 000 


310 


9 


RB1 - 2432 - 000 


R30 


- 13 


RB1 - 3574 - 000 


100 - 


6A 


RB1 - 2187 - 000 


310 


- 10 


RB1 - 2437 - 000 


R30 


4 


RB1 - 5775 - 000 


370 - 


23 . 


RB1 - 2188 - 000 


265 


6 


RB1 - 2603 - 000 


R10 


2 


RBI - 7916 - 000 


370 - 


17B 


RBI - 2190 - 000 


265 


7 


RB1 - 2609 - 000 


R10 


- 12 


RF1 -3543 -030 


F11 - 


28 




R11 


2 


RBI - 2613 - OCO 


R11 


5 


RFl - 3545 - 000 


F11 - 


35 


RB1 - 2191 - 000 


265 


- 27 


RB1 - 2614 - 000 


R11 


6 


RF1 - 3548 - 000 


F11 - 


31 


RB1 - 2192 - 000 


310 


- 23A 


RB1 - 2615 - O00 


R10 


- 11D 


RF1 - 3547 - 000 


F11 - 


33 
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B-1 







FIGURE 




FIGURE 




FIGURE 




PART NUMBER 




& 


PART NUMBER 




& 


PART NUMBER 


& 






KEY NO, 




KEY NO. 




KEY NO. 




RF1 - 3548 - 000 


F11 


- 29C 


RG5 - 0475 - 080 


371 


_ 


RH6 -3153 - 000 


931A - X 2 




RF1 - 3549 - 000 


F11 


- 29D 


RG5 - 0482 - 000 


RIO 


- 10 


RH6 - 3154 - 000 


931 - X 3 




RF1 - 3550 - 000 


F11 


- 23 


RG5 - 0483 - 020 


RIO 


- 11 




931A - X 3 




RF1 - 3555 - 000 


F10 


8 


RG5 - 0484 - 020 


R11 


- 27 




931 B - X 3 




RF1 - 3556 - 000 


F10 


4 


RG5 - 0488 - 000 


R11 


- 30 


RH6 - 3155 - 000 


931 - X 4 




RF1 - 3560 - 000 


F10 


6 


RG5 -0512 - 070 


310 


- 25 




931 A - X 4 




RF1 - 3569 - 000 


S31 


- IC 16 




940 


- 




931 B - X 4 






931/1 


- IC 16 


RG5 - 0513 - 000 


105 


8 


RH7- 1144-000 


103 - 8 






931 E 


- IC 16 


RG5 - 0514 - 000 


310 


- 15K 


RH7- 1150-000 


Rll - 30E 




RF1 - 3570 ~ 050 


931 


- IC 10 




970 


- 


RH7 -1152-000 


103 - 9 




RF1 - 3571 - 050 


931 


- IC 8 


RG5- 0515 -000 


105 


7 


RH7 -1154-000 


F1 1 - 22 




RF1 - 3572 - 050 


931 


- IC 11 


RG5 - 0520 - 000 


102 


- 18 


RH7- 1197-000 


310 - 28 




RF1 - 3573 - 050 


931 


- IC 9 


RG5-0521 -000 


105 


8 


RH7 - 4047 - 000 


810 - 29 




RF5 - 0335 - 000 


370 


8 


RG5 - 0522 - 000 


103 


- 18 


RH7 - 4049 - 000 


810 - 29 




RF5 - 0338 - 090 


265 


- 32 


RG5 - 0524 - 000 


110 


4 


RH7 - 5071 - 000 


265 - 26 




RF5 - 0339 - 000 


285 


- 36 


RG5 - 0525 - 000 


930 


1 


RH7 - 5075 - 000 


265 - 40 




RF5 - 0340 - 000 


265 


8 


RG5 - 0526 - 000 


103 


- 13 


RH7 - 5080 - 000 


R11 - 25 




RF5 - 0343 - 000 


310 


- 15G 


. RG5 - 0528 - 000 


310 


- 22F 


RH7 - 7045 - 000 


810 - 28 




RF5 - 0346 - 020 


310 


~ 11 


RG5 - 0529 - 000 


310 


- 14 


RH9 - 0737 - 000 


105 - 4M 




RF5 - 0349 - 000 


105 


- 13 


RG5 - 0530 - 000 


110 


5 


RSI - 0552 - 000 


F1 1 - 25 




RF5 - 0350 - 020 


260 


3 


RG5 - 0531 - 000 


103 


- 12 


RS1 - 0553 - 000 


F11 - 26 




RF5 - 0353 - 000 


810 


- 16 


RG5 - 0537 - 000 


810 


- 32 


RS1 - 0554 - 000 


F11 - 10 




RF5 - 0365 - 000 


102 


- 14 


RG5 - 0538 - 000 


103 


- 11 


RS1 - 0555 - 000 


F1 1 - 11 




RF5 - 0366 - 000 


102 


- 15 


RG5 - 0541 - 000 


R90 


- 


RS1 - 0556 - 000 


F11 - 13 




RF5 - 0369 - 040 


105 


- 10 


RG5 - 0542 - 020 


RIO 


- 11F 


RSI - 0557 - 000 


F11 - 14 




RF5 - 0371 - 000 


R11 


- 30C 


RG5 - 0553 - 000 


103 


- 12 


RS1 - 0558 - 000 


F11 - 15 




RF5 - 0372 - 000 


R11 


- 13 


RG5 - 0556 - 000 


102 


- 19 


RS1 - 0559 - 000 


F11 - 16 




RF5 - 0374 - 000 


R10 


8 


RG5 - 0576 - 000 


F90 


- 


RS1 - 0580 - 000 


F11 - 17 




RF5 - 0375 - 000 


R10 


9 


RG5 - 0577 - 000 


F11 


- 18 


RS1 - 0581 - 000 


F11 - 12 




RF5 - 0376 - 000 


R11 


- 30D 


RG5 - 0578 - 000 


F10 


- 13 


RSI - 1053 - 000 


F11 - 19 




RF5 - 0377 - 000 


R11 


3 


RG5 - 0835 - 000 


340 


- 


RSI - 2386 - 000 


F11 - 9 




RF5 - 0378 - 020 


R11 


4 


RG5 - 0638 - 200 


370 


- 


RS2 - 8161 -000 


340 - 3A 




RF5 - 0425 - 040 


370 


7 


RG5 - 0643 - 040 


100 


6 


RS2 - 8162 - 000 


301 - 10B 




RF5 - 0427 - 020 


810 


- 17 


RG5 - 0782 - 180 


Rll 


- 


RS2 - 8163 - 000 


300 - 22B 




RF5 - 0428 - 020 


810 


8 


RG5 - 0983 - 000 


930 


- 


RS2 - 8188 - 000 


F10 - 4A 




RF5 - 0430 - 000 


300 


- 21 


RH2 - 5015 - 050 


103 


8 


RS5 - 0228 - 000 


370 - a 




RF5 - 0431 - 050 


300 


- 22 


RH2 - 5074 - 020 


103 


6 


RS5 - 0229 - 000 


370 - 9 




RF5 - 0435 - 060 


301 


- 10 


RH2- 5116- 000 


103 


6 


RS5 - 0230 - 000 


810 - 18 




RF5 - 0440 - 030 


R30 


- 17 


RH2- 5179 -000 


930 


- J207 


RS5 - 0231 - 000 


810 - 19 




RF5 - 0441 - 000 


R30 


- 18 


RH2 -5180 - 000 


931 


- J 1 


RS5 - 0232 - 000 


810 - 20 




RF5 - 0443 - 000 


R30 


- 23 




931A 


- J 1 


RS5 - 0237 - 000 


280 - 4 




RF5 - 0445 - 000 


R30 


- 19 




931 B 


- J 1 


RS5 - 0239 - 000 


265 - 10 




RF5 - 0446 - 000 


R30 


- 20 


RH2 - 5204 - 000 


931 


- J 7 


RS5 - 0240 - 000 


285 - 37 




RF5 - 0470 - 020 


103 


5 




931A 


- J 7 


RS5 - 0242 - 000 


285 - 12 




RF5 - 0535 - 000 


810 


- 10 




931 B 


- J 7 


RS5 - 0243 - 000 


285 - 38 




RF5 - 0538 - 000 


810 


7 


RH2 - 5205 - 000 


V90 


- IC 3 


RS5 ~ 0244 - 000 


285 - 39 




RF5 - 0556 - 000 


102 


~ 13 




VQO 


- IC 4 


RS5 - 0245 - 000 


265 - 13 




RF5 - 0557 - 000 


340 


3 




V90 


- IC 5 


RS5 - 0246 - 000 


265 - 14 




RF5 - 0558 - 000 


101 


1 


RH4 - 0123 - 000 


R90 


- IC852 


RS5 - 0247 - 000 


265 - 15 




RF5 - 0559 - 030 


100 


5 


RH4 - 0125 - 000 


F90 


- IC932 


RS5 - 0248 - 020 


265 - 16 




RF5 - 0561 - 030 


301 


9 


RH4 - 0127 -000 


931 


- IC 17 


RS5 - 0249 - 000 


285 - 17 




RF5 - 0582 - 030 


301 


9 




931A 


- IC 17 


RS5 - 0250 - 000 


285 - 18 




RF5 - 0563 - 030 


300 


- 20 




931 B 


- IC 17 


RS5 - 0251 - 000 


265 - 19 




RF5 - 0565 - 020 


300 


5 


RH4 - 0136 - 000 


930 


- IC201 


RS5 - 0252 - 000 


265 - 20 




RF5 - 0566 - 000 


104 


9 


RH4 - 3104 - 020 


931A 


- IC 9 


RS5 - 0255 - 000 


R30 - 24 




RF5 - 0647 - 000 


370 


- 17 




931 B 


- IC 9 


RS5 - 0256 - 000 


R30 - 25 




RF5 - 0652 - 050 


370 


- 16 


RH4 - 3105 -020 


931A 


- IC 8 


RS5 - 0257 - 000 


R30 - 26 




RF5 - 0661 - 020 


R30 


5 




931 B 


- IC B 


RS5 - 0258 - 000 


R30 - 27 




RF5 - 0684 - 000 


R30 


- 18 


RH4 - 5132 - 000 


940 


- IC601 


RS5 - 0267 - 000 


R11 - 14 




RF5 - 0668 - 000 


R30 


- 21 




FOO 


- IC931 


RS5 - 0268 - 000 


R11 - 29 




RF5 - 0669 - 000 


R30 


- 17B 




R90 


- IC851 


RS5 - 0269 - 000 


Rll - 15 




RF5 - 0718 - 000 


810 


- 36 


RH4- 5138 -000 


930 


- IC202 


RS5 - 0271 - 000 


R11 - 30F 




RF5 - 0747 - 000 


265 


9 


RH4 - 5176 -000 


931 


- IC 2 


RS5 - 0272 - 000 


R11 - 16 




RF5 - 1077 - 030 


370 


- 15 




931A 


- IC 2 


RS5 - 0273 - 000 


R11 - 17 




RF5 - 1230 - 000 


300 


- 23 




93 1B 


- IC 2 


RS5 - 0274 - 000 


R11 - 18 






301 


8 


RH4- 5177 - 000 


931 


- IC 4 


RS5 - 0275 - 000 


R11 - 30G 




RF5 - 1813 - 000 


R30 


5 




931A 


- IC 4 


RS5 - 0392 - 000 


265 - 11 




RF5 - 1814 - 000 


R30 


- 16 




93 IB 


- IC 4 


RS5 - 1059 -000 


370 - 10 




RG1 - 3110 - 030 


F11 


- 24 


RH4 - 5178 - 000 


V90 


- IC 1 


RS5 - 1080 - 000 


370 - 1 1 




RG1 - 3112 - 000 


F11 


- 29 




V90 


- IC 2 


RS5 - 1083 - 000 


810 - 21 




RG1 - 3123 -000 


V90 


- 


RH4 - 5183 - 000 


931 


- IC 3 


RS5 - 1064 - 000 


810 - 22 




RG1 - 3146 - 000 


104 


- 10 




931A 


- IC 3 


RS5 - 1065 - 000 


810 - 23 




RG1 - 3160 - 070 


931 B 


- 




93 IB 


- IC 3 


RS5 - 1068- 000 


265 - 21 




RG1 - 3354 - 000 


931 B 


6 


RH4 - 9048 - 000 


V90 


- RA 6 


RS5 - 1067 -000 


285 - 22 




RG5 - 0449 - 030 


102 


- 17 




V90 


- RA 7 


RS5- 1074-000 


R11 - 30H 




RG5 - 0451 - 260 


310 


- 




V90 


- RA 8 


RS5 - 1075 - 000 


R11 - 19 




RG5 - 0454 - 220 


810 


- 




V90 


- RA 9 


RS5 - 1076 - 000 


R11 - 20 




RG5 - 0455 - 220 


810 


- 


RH5 - 0053 - 000 


930 


- X201 


RS5 - 2168 - 000 


810 - 24 




RG5 - 0457 - 090 


260 


- 


RH5 - 0054 - 000 


930 


- X202 


RS5 - 2169 - 000 


371 - 3 




RG5 - 0462 - 140 


310 


- 15 


RH5 - 0055 - 000 


940 


- X601 


RS5 -2170 -000 


102 - 16 




RG5 - 0468 - 000 


310 


- 22 




F90 


- X931 




102 - 27 




RG5 - 0467 - 060 


310 


- 23 




R90 


- X851 


RS5 - 2171 - 000 


310 - 22D 




RG5 - 0488 - 050 


105 


4 


RH6 - 0047 - 030 


100 


ec 


RS5- 2172 - 000 


265 - 23 




RG5 - 0489 - 020 


320 


- 


RH8- 3152 - 000 


93 IB 


- X 1 


RS5 - 2175 - 000 


310 - 12 




RG5 - 0474 - 000 


810 


- 31 


RH6- 3153 -000 


931 


-X 2 | 


RS5 - 2178 -000 


310 - 15H 
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RS5- 2180 -000 


810 


- 25 


VC8 - 4890 - 476 


931A - C 3 


VR5-3880- 102 


F90 


- R948 


RS5 - 2181 - 000 


105 


4J 




831A - C 4 




F90 


- R956 


RS5 - 2182 - 000 


105 


- 4K 




931A - C 5 




F90 


- R958 


RS5 - 2183 - 000 


105 


4L 




931A - C 6 




R90 


- R851 


RS5 - 2184 - 000 


370 


- 12 




931 B - C 1 




R90 


- R853 


RS5 - 2185 - 000 


370 


- 13 




931 B - C 2 




R90 


- R855 


RS5 - 2186 -000 


300 


- 17 




931 B - C 3 




R90 


- R856 


RS5- 2187 -000 


300 


- 18 




931B - C 4 




R90 


- R857 




301 


- 11 




931 B - C 5 




R90 


- R878 


RS5 - 2188 - 000 


300 


- 19 




931B - C 6 




R90 


- R880 




301 


- 12 


VC7 - 4060 - 476 


V90 - C 1 




R90 


- R884 


RS5 - 2189 - 000 


301 


- 13 




V90 - C 2 


VR5 - 3680 - 103 


F90 


- R936 


RS5 - 2192 - 000 


R30 


- 28 




V90 - C 17 




F90 


- R937 


RS5 - 2193 - 000 


R30 


- 29 




V90 - C 18 




F90 


- R938 


RS5 - 2194 - 000 


R30 


- 29 


VC7 - 4910 - 226 


940 - C601 




F90 


- R939 


RS5 - 2195 - 000 


R30 


- 17A 


VC7 - 4930 - 476 


F90 - C943 




F90 


- R941 


RS5 - 2201 - 000 


R11 


- 21 




R90 - C862 




F90 


- R942 


RS5 - 2202 - 000 


R11 


- 22 


VC7-4940- 106 


F90 - C942 




F90 


- R943 


RS5 - 2203 - 000 


RIO 


- 11E 




R90 - C864 




F90 


- R944 


RS5 - 2216 - 000 


265 


- 41 


VC7 - 7040 - 101 


940 - C603 




F90 


- R945 


RS5 - 2217 - 000 


110 


6 


VC9 - 5047 - 000 


940 - C602 




F90 


- R948 


RS5 - 2218 - 000 


102 


9 




940 - C806 




R90 


- R858 


RS5 - 2219 - 000 


100 


5C 




940 - C607 




R90 


- R859 


RS5 - 2220 - 000 


310 


- 13 




940 - C608 




R90 


- R860 


RS5 - 6113 - 020 


R11 


- 27B 




940 - C611 




R90 


- R865 


RS5 - 6114 - 000 


R11 


- 23 




F90 - C935 




R90 


- R866 


RS5 - 6115 - 000 


R11 


- 24 




F90 - C937 




R90 


- R867 




R11 


- 30J 




F90 - C939 




R90 


- R888 


RS5 - 6116 - 000 


R11 


- 35 




F90 - C944 




R90 


- R869 


RS5 - 6117 - 000 


R11 


- 36 




F90 - C945 




R90 


- R870 


RS5 - 6131 - 000 


R11 


- 37 




R90 - C852 




R90 


- R871 


RS5 - 8197 - 000 


R30 


- 30 




R90 - C853 




R90 


- R872 


RS5 - 8198 - 000 


R30 


- 16B 




R90 - C854 




R90 


- R873 


RS5 - 8220 - 000 


R30 


- 5A 




R90 - C855 




R90 


- R874 


RS5 - 8231 - 000 


104 


9A 




R90 - C860 




R90 


- R875 


RS5 - 8232 - 000 


300 


5A 




R90 - C861 




R90 


- R876 


RS5 - 8239 - 000 


R11 


- 38 




R90 - C863 


VR5-3680- 105 


F90 


- R947 


RS5 - 8380 - 000 


aio 


7A 




R90 - C865 




R90 


- R854 




810 


- 10A 


VD5 - 0221 - 001 


940 - FU601 


VR5 - 3680 - 150 


R90 


- Raae 


RS5 - 8428 - 000 


105 


4N 




F90 - FU931 




R90 


- R887 


RS5 - 8748 - 000 


R30 


- 5A 




R90 - FU851 




R90 


- R888 


RS5 - 8749 - 000 


R30 


- 16B 


VR1 - 1141 - 101 


940 - R631 




R90 


- R889 


RS5 - 9055 - 000 


810 


- 30 


VR1 - 1141 - 102 


940 - R601 




R90 


- R890 


SH8 - 4166 - 000 


931 


- J 5 




940 - R604 




R90 


- RS91 




931A 


- J 5 




940 - R609 




R90 


- R892 




931 B 


- J 5 




940 - R610 




R90 


- R893 


VC4 - 3503 - 101 


F90 


- C938 




940 - R612 


VR5 - 3680 - 273 


F90 


- R955 




R90 


- C851 




940 - R613 




R90 


- R852 


VC4 - 3503 - 821 


940 


- C604 




940 - R617 


VR5 - 3680 - 331 


F90 


- R951 




940 


- C605 




940 - R622 




F90 


- R952 




940 


- C609 




940 - R826 




F90 


- R953 




940 


- C610 




940 - R627 




F80 


- R954 




F90 


- C931 




940 - R630 




R90 


- R861 




F90 


- C933 




940 - R633 




R90 


- R882 




F90 


- C934 




940 - R634 




R90 


- R863 




F90 


- C936 




940 - R635 




R90 


- R864 




R90 


- C856 




940 - R638 


VR5 - 3680 - 361 


F90 


- R968 




R90 


- C857 




940 - R639 




R90 


- R895 




R90 


- C858 


VR1 - 1141 - 103 


940 - R605 


VR5 - 3680 - 472 


F90 


- R957 




R90 


- C859 




940 - R606 




R90 


- R885 


VC6 - 0890 - 107 


930 


- C201 




940 - R607 




R90 


- R894 


VC6 - 0690 - 227 


930 


- C202 




940 - R608 


VR5 - 3680 - 563 


F90 


- R933 


VC6 - 0810 - 108 


931 


- C143 




940 - R615 




F90 


- R940 




931 


- C144 




940 - R616 




R90 


- R877 




931 


- C145 




940 - R841 




R90 


- R879 




931 


- C146 




940 - R642 


VR5 - 4150 - 121 


F90 


- R967 




931A 


- C143 




940 - R643 


VR5 - 6400 - 479 


930 


- R296 




931A 


- C144 


VR1 - 1141 - 105 


940 - R621 


VR5 - 7260 - 103 


930 


- VR202 




931A 


- C145 


VR1 - 1141 -201 


940 - R637 


VR5 - 8770 - 220 


931 B 


- RA 1 




931A 


- C146 




940 - R638 




931 B 


- RA 2 




931B 


- C143 


VR1 - 1141 - 273 


940 - R618 




931 B 


- RA 3 




931B 


- C144 




940 - R624 




931 B 


- RA 4 




931 B 


- C145 




940 - R825 




931 B 


- RA 5 




931 B 


- C146 




940 - R829 




931 B 


- RA 6 


VC6 - 0810 - 475 


931 


- C142 


VR1 - 1141 - 361 


940 - R644 




931B 


- RA 7 




931A 


- C142 


VR1 - 1141 - 472 


940 - R603 




931 B 


- RA 8 




931 B 


- C142 




940 - R619 




931 B 


- RA 9 


VC9 - 4890 - 476 


931 


- C 1 




940 - R620 




931 B 


- RA 10 




931 


- C 2 




940 - R623 




931B 


- RA 11 




931 


- C 3 


VR1 - 1141 - 563 


940 - R614 




931B 


- RA 13 




931 


- C 4 




940 - R632 




931B 


- RA 14 




931 


- C 5 


VR5 - 3680 - 101 


F90 - R959 




931 B 


- RA 15 




931 


- C 6 




R90 - R883 




931 B 


- RA 16 




931A 


- C 1 


VR5 - 3680 - 102 


F90 - R931 




931 B 


- RA 17 




931A 


- C 2 




F90 - R934 




931 B 


- RA 18 
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VR5 - 8770 - 220 


931B - RA 19 


VT2 - 5019 - 010 


931 B - 6E 


VV1 - 6188 - 331 


931A - R243 




931 B - RA 20 


VV1 - 6188 - 221 


931 - R249 




931 A - R244 




931 B - RA 21 




931 - R250 




931A - R245 


VR5 - 8770 - 223 


931 B - RA 28 




831 - R251 




931 A - R248 




93 1B - RA 29 




931 - R252 




931 A - R247 




93 1B - RA 30 




931 - R253 




931 A - R24S 




931 B - RA 31 




931 - R254 




931 B - R231 




931 B - RA 32 




831 - R255 




931 B - R232 




931 B - RA 33 




931 - R256 




931 B - R233 




931 B - RA 34 




831 - R257 




931 B - R234 




931 B - RA 35 




631 - R258 




931 B - R235 




931 B - RA 36 




931 - R259 




931 B - R236 




931 B - RA 37 




931 - R260 




93 1B - R237 




931 B - RA 38 




931 - R261 




931 B - R238 




931 B - RA 39 




931 - R262 




931 B - R239 




931 B - RA 40 




931 - R263 




931 B - R240 




931B - RA 41 




931 - R264 




931 B - R241 




931 B - RA 42 




931 - R265 




931 B - R242 




931 B - RA 43 




931 - R266 




931 B - R243 




931 B - RA 44 




931 A - R249 




931 B - R244 




931 B - RA 45 




931A - R250 




931 B - R245 


VR5 - 8770 - 470 


931B - RA 12 




931A - R251 




931 B - R246 




931 B - RA 22 




931 A - R252 




931 B - R247 




931 B - RA 23 




931A - R253 




931 B - R248 




931 B - RA 24 




931 A - R254 


VV1 - 7118 - 100 


931 - R217 




931 B - RA 25 




931A - R255 




931 - R218 


VR7 - 0580 - 471 


970 - R701 




931A - R256 




931 - R219 




970 - R702 




931 A - R257 




931 - R220 


VR7 - 0611 - 203 


930 - R272 




931 A - R258 




931 - R221 


VR7 - 0611 - 502 


930 - R262 




931 A - R259 




931 - R222 


VR7 - 0612 -401 


930 - R212 




931A - R260 




931 - R223 


VR7 - 2680 - 109 


940 - R628 




931A - R281 




931 - R224 




940 - R640 




931 A - R262 




931 - R225 


VR7 - 2680 - 119 


F90 - R932 




931A - R263 




931 - R226 




F90 - R935 




931 A - R264 




931A - R217 




R90 - R881 




931 A - R265 




931A - R218 




R90 - R882 




931A - R266 




931A - R219 


VR7 - 3120 - 101 


940 - R602 




931 B - R249 




931A - R220 




940 - R611 




931 B - R250 




931A - R221 


VR7 - 3160 - 472 


V90 - RA 1 




931 B - R251 




931A - R222 




V90 - RA 2 




931 B - R252 




931 A - R223 




V90 - RA 3 




93 1B - R253 




931 A - R224 




V90 - RA 4 




93 1B - R254 




931 A - R225 




V90 - RA 5 




931 B - R255 




931A - R226 


VS1 - 0804 - 025 


931 - J 10 




931 B - R256 


VV1 - 7118 - 101 


930 - R204 




931A - J 10 




931 B - R257 




930 - R205 




931B - J 10 




931 B - R258 




930 - R206 


VS1 - 1029 - 004 


R90 - J851 




931 B - R259 




930 - R214 


VS1 - 1029 - 006 


940 - J605 




931 B - R260 




930 - R215 


VS1 - 1029 - 013 


940 - J601 




931 B - R281 




930 - R218 


VS1 - 1102 - 010 


970 - J701 




931 B - R282 




930 - R219 


VS1 - 1201 - 014 


931 - J 4 




931 B - R263 




930 - R226 




931A - J 4 




931 B - R264 




930 - R228 




931 B - J 4 




931 B - R285 




930 - R229 


VS1 - 1203-036 


931 - J 9 




931 B - R266 




930 - R236 




931A - J 9 


VV1 -6188-331 


931 - R231 




930 - R237 


VS1 - 5218 - 010 


940 - J602 




931 - R232 




930 - R238 


VS1 - 5450 - 003 


930 - J209 




931 - R233 




930 - R241 


VS1 - 5450 - 004 


F90 - J931 




931 - R234 




930 - R261 


VS1 - 5451 - 002 


970 - J704 




931 - R235 




930 - R264 


VS1 -5451 -003 


970 - J702 




931 - R236 




930 - R265 




R90 - J853 




931 - R237 




930 - R268 


VS1 - 5451 - 004 


940 - J803 




931 - R238 




930 - R276 




940 - J604 




931 - R239 




930 - R298 




970 - J703 




931 - R240 




931 - R207 




F90 - J932 




931 - R241 




931 - R290 




R90 - J852 




931 - R242 




931 A - R207 


VS1 - 5451 -005 


930 - J203 




931 - R243 




931 A - R290 


VS1 - 5517 - 003 


930 - J208 




931 - R244 




931A - R315 




930 - J212 




931 - R245 




931 B - R207 


VS1 - 5517 - 004 


930 - J211 




931 - R248 




931 B - R315 


VS1 - 5517 - 007 


930 - J206 




931 - R247 


W1 -7118- 102 


930 - R201 


VS1 - 5517 - 008 


930 - J205 




931 - R248 




930 - R208 


VS1 - 5517 - 010 


930 - J210 




931A - R231 




930 - R217 


VS1 - 5517 - 013 


930 - J201 




931 A - R232 




930 - R220 


VS1 - 5523 - 080 


931 - J 6 




931A - R233 




930 - R221 




931A - J 6 




931 A - R234 




930 - R222 




931B - J 6 




931A - R235 




930 - R223 


VS1 - 5524 - 080 


V90 - J 1 




931 A - R236 




930 - R227 


VS1 - 5603 - 044 


931 - J 8 




931 A - R237 




930 - R230 




931A - J 8 




931 A - R238 




930 - R239 




931 B - J 8 




931 A - R239 




930 - R240 


VS1 - 5710 - 036 


931B - J 9 




931 A - R240 




930 - R243 


VT2 - 5019 - 010 


931 - 10 




931 A - R241 




930 - R247 




931A - 10 




931 A - R242 




930 - R249 



B-4 
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FIGURE 




FIGURE 




FIGURE 


PART NUMBER 


& 


PART NUMBER 


& 


PART NUMBER 


& 




KEY NO. 




KEY NO. 




KEY NO. 


W1 - 7118 - 102 


930 - R250 


VV1 -7118 - 151 


931B ~ R198 


VV1 -7118-220 


931 - R107 




930 - R255 




931B - R197 




931 - R108 




930 - R258 




931B - R198 




931 - R109 




930 - R263 




931B - R199 




931 - R110 




930 - R271 




931 B - R200 




931 - R111 




930 - R277 




931 B - R201 




931 - R112 




930 - R280 




931 B - R202 




931 - R145 




930 - R295 




931 B - R205 




931 - R146 




931 - R187 


VV1 - 7118 - 162 


930 - R235 




931 - R147 




931 - R188 


VV1 - 7118 - 203 


930 - R278 




931 - R148 




931 - R189 




930 - R279 




931 - R166 




931 - R190 


VV1 - 7118 - 220 


930 - R281 




931 - R291 




931 - R191 




930 - R282 




931A - R 1 




S31 - R192 




931 - R 1 




931A - R 2 




931 - R193 




931 - R 2 




931A - R 3 




931 - R194 




931 - R 3 




931A - R 4 




931A - R187 




931 - R 4 




931A - R 5 




931A - R188 




931 - R 5 




931A - R 6 




931A - R189 




931 -Re 




931A - R 7 




931A - R190 




931 - R 7 




931A - R 8 




931A - R191 




931 - R 8 




931A - R 9 




931A - R192 




931 - R 9 




931A - R 10 




931A - R193 




931 - R 10 




931A - R 11 




931A - R194 




931 - R 11 




931A - R 12 




931B - R187 




931 - R 12 




931A - R 13 




931B - R1S8 




931 - R 13 




931A - R 14 




931 B - R189 




931 - R 14 




931A - R 15 




931B - R190 




931 - R 15 




931A - R 16 




g31B - R191 




931 - R 16 




931A - R 17 




931 B - R192 




931 - R 17 




931A - R 18 




931 B - R193 




931 - R 18 




931A - R 19 




931 B - R194 




931 - R 19 




931A ~ R 20 


VV1 - 7118 - 103 


930 - R207 




931 - R 20 




931A - R 21 




930 - R209 




931 - R 21 




931A - R 22 




930 - R210 




931 - R 22 




931A - R 23 




930 - R211 




g31 - R 23 




931A - R 24 




930 - R213 




931 - R 24 




931A - R 25 




930 - R216 




931 - R 25 




931A - R 26 




930 - R224 




931 - R 28 




931A - R 27 




330 - R233 




931 - R 27 




931A - R 28 




930 - R234 




931 - R 28 




931A - R 29 




930 - R242 




931 - R 29 




931A - R 30 




930 - R248 




931 - R 30 




931A - R 31 




930 - R251 




931 - R 31 




931A - R 32 




930 - R256 




931 - R 32 




931A - R 33 




930 - R270 




931 - R 33 




931A - R 34 




• 930 - R274 




931 - R 34 




931A - R 35 




930 - R283 




931 - R 35 




931A - R 36 




930 - R285 




931 - R 38 




931A - R 37 




930 - R293 




931 - R 37 




931A - R 38 




931 - R 79 




931 - R 38 




931A - R 39 




931 - R ao 




931 - R 39 




931A - R 40 




931 - R311 




931 - R 40 




931A - R 41 




931 - R314 




931 - R 41 




931A - R 42 




931A - R 79 




931 - R 42 




931A - R 43 




931A - R 80 




931 - R 43 




931A - R 44 




931 A - R311 




931 - R 44 




931A - R 45 




931A - R314 




931 - R 45 




931A - R 46 




931B - R 79 




931 - R 4B 




931A - R 81 




931B - R 80 




931 - R 81 




931A - R 82 




931B - R311 




931 - R 82 




931A - R 83 




931B - R314 




931 - R 83 




931A - R 84 




931 B - R320 




931 - R 84 




931A - R 85 




931B - R321 




931 - R 85 




931A - R 86 


VV1 -7118- 105 


931 - R165 




931 - R 86 




931A - R 87 




931A - R165 




931 - R 87 




931A - R 88 


VV1 - 7118 - 151 


931 - R195 




931 - R 88 




931A - R 89 




931 - R196 




931 - R 89 




931A - R 90 




931 - R197 




931 - R 90 




931A - R 91 




931 - R198 




931 - R 91 




931A - R 92 




931 - R199 




931 - R 92 




931A - R 93 




931 - R200 




931 - R 93 




931A - R 94 




931 - R201 




931 - R 94 




931A - R 95 




931 - R202 




931 - R 95 




931A - R 96 




931 - R205 




931 - R 96 




931A - R 97 




931A - R195 




931 - R 97 




931A - R 98 




931A - R196 




931 - R 98 




931A - R 99 




931A - R197 




931 - R 99 




931A - R100 




931A - R198 




931 - R100 




931A - R101 




931A - R199 




931 - R101 




931A - R102 




931 A - R200 




931 - R102 




931A - R103 




931A - R201 




931 - R103 




931A - R104 




931 A - R202 




931 - R104 




931A - R105 




931A - R205 




931 - R105 




931A - R106 




931B - R195 




931 - R106 


I 931A - R107 
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PART NUMBER 



FIGURE 




& 


KEY NO. 


931A 


- R108 


931A 


- R109 


931A 


- R110 


931A 


— Rill 


931A 


- R112 


931A 


- R145 


931A 


- R146 


931A 


- R147 


931A 


- R148 


931A 


- R168 


931A 


- R291 


931 B 


- R 1 


931 B 


- R 2 


931 B 


- Riee 


931 


- R186 


931A 


- R186 


931 B 


- R186 


V90 


- R 1 


931 


- R208 


931 


- R209 


931 


- R210 


931 


- R211 


931 


- R212 


931 


- R213 


931A 


- R208 


931A 


- R209 


931A 


- R210 


931A 


- R211 


931A 


- R212 


931A 


- R213 


931 B 


- R208 


931B 


- R209 


931 B 


- R210 


931 B 


- R211 


931 B 


- R212 


931 B 


- R213 


931 


- R 47 


931 


- R 48 


S31 


- R 49 


931 


- R 50 


931 


- R 51 


931 


- R 52 


931 


- R 53 


931 


- R 54 


931 


- R 55 


931 


- R 56 


931 


- R 57 


931 


- R 58 


931 


- R 59 


931 


- R 60 


931 


- R 61 


931 


- R 62 


931 


- R 63 


931 


- R 64 


931 


- R 65 


931 


- R 66 


931 


- R 67 


931 


- R 68 


931 


- R 69 


931 


- R 70 


931 


- R 71 


931 


- R 72 


931 


- R 73 


931 


- R 74 


931 


- R 75 


931 


- R 76 


931 


- R 77 


931 


- R 78 


931 


- R113 


931 


- R114 


931 


- R115 


931 


- R116 


931 


- R117 


931 


- R118 


931 


- R119 


931 


- R120 


931 


- R121 


931 


- R122 


931 


- R123 


931 


- R124 


931 


- R125 


931 


- R128 


931 


- R127 


931 


- R128 


931 


- R129 



PART NUMBER 



FIGURE 

& 
KEY NO. 



PART NUMBER 



FIGURE 




& 


KEY NO. 


931A 


- R116 


931A 


- R117 


931A 


- R118 


931A 


- R119 


931A 


- R120 


931A 


- R121 


931A 


- R122 


931A 


- R123 


931A 


- R124 


931A 


- R125 


931A 


- R126 


931A 


~ R127 


931A 


- R128 


931A 


- R129 


931A 


- R130 


931A 


- R131 


931A 


- R132 


931A 


- R133 


931A 


- R134 


931A 


- R135 


931A 


- R138 


931A 


- R137 


931A 


- R138 


931A 


- R139 


931A 


- R140 


931A 


- R141 


931A 


- R142 


931A 


- R143 


931A 


- R144 


931A 


- R170 


931A 


- R171 


931A 


- R172 


931A 


- R173 


931A 


- R174 


931A 


- R175 


931A 


- R176 


931A 


- R177 


931A 


- R178 


931A 


- R179 


931A 


- R180 


931A 


- R181 


931A 


- R182 


931A 


- R183 


931A 


- R184 


931A 


- R135 


931A 


- R267 


931A 


- R275 


931A 


- R276 


931A 


- R277 


931A 


- R278 


931A 


- R279 


931A 


- R282 


931A 


- R293 


931A 


- R295 


931A 


- R296 


931A 


- R297 


931A 


- R298 


931A 


- R299 


931A 


- R300 


931 A 


- R301 


S31A 


- R302 


931A 


- R304 


931A 


- R305 


931A 


- R310 


931 B 


- R170 


931 B 


- R171 


931 B 


- R172 


931B 


- R173 


931B 


~ R174 


931B 


- R175 


931 B 


- R176 


931B 


- R177 


931 B 


- R178 


931 B 


- R179 


931 B 


- R180 


931 B 


- R181 


931 B 


- R182 


931 B 


- R183 


931B 


- R184 


931 B 


- R185 


931 B 


- R267 


931 B 


- R275 


931B 


- R277 


931 B 


- R278 


931 B 


- R279 



VV1 - 7118 - 220 



VV1 -7118 - 223 



VV1 -7118-221 



Wl - 7118 - 222 



VV1 - 7118 - 223 



631 


- R130 


931 


- R131 


S31 


- R132 


931 


- R133 


931 


- R134 


931 


- R135 


931 


- R136 


931 


- R137 


931 


- R138 


S31 


- R139 


931 


- R140 


931 


- R141 


931 


- R142 


931 


- R143 


931 


- R144 


931 


- R170 


931 


- R171 


931 


- R172 


931 


- R173 


931 


- R174 


931 


- R175 


931 


- R176 


931 


- R177 


931 


- R178 


931 


- R179 


931 


- R180 


931 


- R181 


931 


- R182 


931 


- R183 


931 


- R184 


931 


- R185 


931 


- R287 


931 


- R275 


931 


- R278 


931 


- R277 


931 


- R278 


931 


- R279 


931 


- R282 


931 


- R293 


931 


- R295 


931 


- R296 


931 


- R297 


931 


- R298 


931 


- R299 


931 


- R300 


931 


- R301 


931 


- R302 


931 


- R304 


931 


- R305 


931 


- R310 


931A 


- R 47 


931A 


- R 48 


931A 


- R 49 


931A 


- R 50 


931A 


- R 51 


931A 


- R 52 


931A 


- R 53 


931A 


- R 54 


931A 


- R 55 


931A 


- R 58 


931A 


- R 57 


931A 


- R 58 


931A 


- R 59 


931A 


- R 60 


931A 


- R 61 


931A 


- R 62 


931A 


- R 63 


931A 


- R 84 


931A 


- R 85 


931A 


- R 66 


931A 


- R 67 


931A 


- R 88 


931A 


- R 69 


931A 


- R 70 


931A 


- R 71 


931A 


- R 72 


931A 


- R 73 


931A 


- R 74 


931A 


- R 75 


931A 


- R 78 


931A 


- R 77 


931A 


- R 78 


931A 


- R113 


931A 


- R114 


931A 


- R115 



VV1 -7118 - 223 



B-6 
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PART NUMBER 



FIGURE 




& 


KEY NO. 


831B 


- R293 


931 B 


- R304 


931 B 


- R305 


931 B 


- R310 


930 


- R202 


930 


- R297 


930 


- R257 


931 


- R292 


931A 


- R292 


930 


- R245 


931 


- R281 


931A 


- R281 


931 B 


- R281 


V90 


- R 2 


V90 


- R 3 


V90 


- R 4 


V90 


- R 5 


V9Q 


- R 6 


V90 


-. R 7 


V90 


- R 8 


V90 


- R 9 


V90 


- R 10 


930 


- R269 


930 


- R275 


931B 


- R291 


931 


- R149 


931 


- R150 


931 


- R151 


931 


- R152 


931 


- R153 


931 


- R154 


931 


- R155 


931 


- R156 


931 


- R157 


931 


- R158 


931 


- R159 


931 


- R160 


931 


- R161 


931 


- R162 


931 


- R163 


931 


~ R164 


931 


- R306 


931 


- R307 


931 


- R308 


931 


- R309 


931A 


- R149 


931A 


- R150 


931A 


- R151 


931A 


- R152 


931A 


- R153 


931A 


- R154 


931A 


- R155 


931A 


- R156 


931A 


- R157 


931A 


- R158 


931A 


- R159 


931A 


- R160 


931A 


- R161 


931A 


- R162 


931A 


- R183 


931A 


- R164 


931A 


- R308 


931A 


- R307 


931A 


- R308 


931A 


- R309 


930 


- R244 


930 


- R246 


930 


- R252 


930 


- R253 


930 


- R254 


930 


- R259 


930 


- R280 


930 


- R294 


931 


- R206 


931 


- R289 


931 


- R283 


931 


- R303 


931A 


- R208 


931A 


- R289 


931A 


- R283 


931A 


- R303 


931 B 


- R206 


931 B 


- R289 


931B 


- R283 


931 B 


- R303 



PART NUMBER 



FIGURE 

& 
KEY NO. 



PART NUMBER 



FIGURE 




& 


KEY NO. 


931A 


- C 24 


931A 


- C 25 


931A 


- C 26 


931A 


- C 27 


931A 


- C 30 


931 A 


- C 31 


931A 


- C 32 


931A 


- C 33 


931A 


- C 34 


931A 


- C 35 


931A 


- C 36 


931A 


- C 41 


931A 


- C 42 


931A 


- C 43 


931A 


- C 44 


931A 


- C 45 


931A 


- C 46 


931A 


- C 47 


931A 


- C 48 


931A 


- C 49 


931A 


- C 50 


931A 


- C 51 


931A 


- C 52 


931A 


- C 53 


931A 


- C 54 


931A 


- C 55 


931A 


- C 58 


931A 


- C 57 


931A 


- C 58 


931A 


- C 59 


931A 


- C 61 


931A 


- C 82 


931A 


- C 63 


931A 


- C 64 


931A 


- C 65 


931A 


- C118 


931A 


- C119 


931A 


- C120 


931A 


- C121 


931A 


- C126 


931A 


- C138 


931A 


- C152 


931 B 


- C 20 


931 B 


- C 21 


931 B 


- C 22 


931 B 


- C 23 


931 B 


- C 24 


931 B 


- C 25 


931B 


- C 26 


931 B 


- C 27 


931 B 


- C 28 


931 B 


- C 30 


931 B 


- C 31 


931B 


- C 32 


931 B 


- C 33 


931B 


- C 34 


931 B 


- C 35 


931B 


- C 38 


931 B 


- C 41 


931 B 


- C 42 


931 B 


- C 43 


931B 


- C 44 


931B 


- C 45 


931 B 


- C 48 


931B 


- C 47 


931 B 


- C 48 


931 B 


- C 49 


931 B 


- C 50 


931 B 


- C 51 


931 B 


- C 52 


931B 


- C 53 


931B 


- C 54 


931 B 


- C 55 


931 B 


- C 56 


931 B 


- C 57 


931 B 


- C 58 


931 B 


- C 59 


931 B 


- C 61 


931B 


- C 62 


931B 


- C 63 


931 B 


- C 84 


931 B 


- C 65 


931B 


- C118 


931B 


- C119 


931 B 


- C120 



VV1 - 7118 - 223 



VV1 - 7118 - 242 



W1 - 7118 - 273 
W1 - 7118 - 330 



VV1 - 7118 - 332 



Wl - 7118 - 395 



VV1 - 7118 -430 
VV1 - 7118 -470 



VV1 -7118-472 



W1 -7118 -475 



VV1 -7118- 510 
VV1 -7118-512 



VV1 -7118-681 



VV1 - 7118 -682 



VV1 - 7188 - 000 



VW4 - 2027 - 104 



930 - 

930 - 
931B - 

931 - 
931A - 
931 B - 
931 - 
931 - 
931 - 
931 - 
931A - 
931A - 
931A - 
931A - 
931 B - 
931 B - 
931 B - 
931 B - 
931 - 
931A - 
931B - 
930 - 

930 - 

931 - 
931 - 
931 - 
931 - 
931A - 
931A - 
931 B - 
931 B - 
931 - 
931 - 
931 

931 - 

931 - 

931 - 
931 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 
931 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 
931 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 
931 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 

931 - 
931 

931A - 
931A - 
931A - 
931A - 



R231 
R232 
R290 
R313 
R313 
R313 
R203 
R270 
R285 
R312 
R203 
R270 
R285 
R312 
R203 
R270 
R285 
R312 
R189 
R169 
R169 
R225 
R267 
JP 3 
JP 4 
JP 12 
R284 
JP 3 
JP 12 
JP 3 
JP 12 
C 20 
C 21 
C 22 
C 23 
C 24 
C 25 
C 26 
C 27 
C 30 
C 31 
C 32 
C 33 
C 34 
C 35 
C 36 
C 37 
C 38 
C 39 
C 40 
C 41 
C 42 
C 43 
C 44 
C 45 
C 46 
C 47 
C 48 
C 49 
C 50 
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